Goccia 
di carnia. 


www.gocciadicarnia.it 


€1,30 
ANNO 73 - NUMERO 38 
M www.messaggeroveneto.it 


L'INFORTUNIO DI LASAGNA Y L'attaccante rischia di tornare a Pasqua 


CIO vene 





GIORNALE DEL FRIULI 


MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2018 


MESSOGGErO sera 


CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N. 46 ART. 1, C. 1) DCBU 







I MARTORANO A PAGINA 47 


POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE, D.L. 353/2003 


SEDE: 33100 UDINE, VIALE PALMANOVA, 290 - TEL. (CENTRALINO) G432/527, FAX 0432/527256 -527218 





A 
TL 

Tini! VENE 

d 


80214 



































9"771120"608407 
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Beppe Grillo attorniato dai parlamentari festeggia il “Restitution day” 


I genitori 
di Regeni 
attaccano 


e a 


«PERSO TEMPO» 


il Governo 
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I grillini Fvg: «Noi siamo a posto» 


Versato oltre un milione. Ma non si placano le polemiche sullo scandalo rimborsi 





di Giacomina Pellizzari 





Mentre in Italia il Movimento 
Sstelle viene travolto dallo 
scandalo sui rimborsi, i consi- 
glieri regionali del Friuli Vene- 
zia Giulia hanno già restituito 
1.033.779 euro. Buona parte 
della cifra, vale a dire 
808.969,30, è finita nel Fondo 
di sviluppo regionale per le 
Piccole e medie imprese. 
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QUEI PARAGONI 
SONO IMPROPRI 


NONSONO PIÙ 
NÉ DURI NÉ PURI 





di GIANFRANCO PASQUINO 


rande è la confusio- 
« ne sotto il cielo» 
(deicommentatori 


ed editorialisti del Corriere del- 
la Sera) direbbe Mao Tse-tung. 
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di DAVID ALLEGRANTI 


u così che i moralizzatori 

finirono moralizzati: i Cin- 

que Stelle scoprono di 
non essere così duri e puri come 
prevede il manuale di Grillo. 
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Troppo alcol, la festa non si fa più 


Dopo la morte di Veronica. Il sindaco: Impossibile evitare gli ECCESSI a. 
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AUTOSTRADA A4 
Autovelox 
spietati 

e stop ai furbi 
del casello 


di Maurizio Cescon 


Sono spietati gli 11 autovelox 
(5 per ogni senso di marcia e 
uno sull’A23 nello snodo di 
Palmanova) collocati lungo il 
cantiere della terza corsia. Lì il 
limite è di 80km all'ora. 
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IN FVG +3,2 PER CENTO 
È tornato 

a crescere 

il popolo 

delle partite Iva 
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Addio alla fabbrica dei campioni di nuoto 





MELE famiglie degli agonisti scaricano l’Unione Nuoto Friuli. AI termine di un'assemblea che si è 
svolta nei giorni scorsi i genitori dei 250 atleti hanno deciso di interrompere, a partire dalla prossima 
stagione che inizierà a settembre, ilrapporto con la società sportiva. I VICEDOMINI E TORTUL A PAGINA 17 








Oro e argento, l'Italia finalmente s'è desta 


di GUIDO SURZA 





L'INTERVISTA BW 





9 Italia s'è desta con 
una doppietta: oro e 
argento. E stata una 
grande giornata olimpica az- 
zurra in Corea: la valtelline- 
se Arianna Fontana ha vinto 
i 500 metri nello short track, 
il valdostano Federico Pelle- 
grino ha ceduto soltanto al 
“mostro” norvegese Johan- 
nes Hoesflot Klaebo nella 
sprint di fondo a tecnica 
classica. 
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Jovanotti: «Mi sento 
come Don Chisciotte» 


INSTAGRAM 
E L'AMORE 


di FRANCESCA CERNO 


ccolo Îì, Paolo, il no- 
vello sposo. Spiacci- 
cato su Instagram. 


Gaio e spensierato, oserei 
| dire felice. 





su, 
\t | 
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I COME È CAMBIATA 
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SCATTA L'ALLARME SUL PRIESNIG 


Snowboarder inghiottito 


dalla neve: volo di 7 metri 


y “4 î sd 





COLPO FALLITO 
Tabaccaio 
blocca 

e fa arrestare 
il rapinatore 
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di Gino Grillo 





Brutta avventura per uno sno- 
wboarder che ieri a Tarvisio è 
stato letteralmente inghiottito 
dalla neve finendo in un buco 
profondo sette metri. Altri due 
sciatori sono stati soccorsi, in- 
vece, sullo Zoncolan. 
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DAVANTI ALLE PISTE 
Parcheggio 
selvaggio 

a Tarvisio: 
multe a raffica 
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LARA TUE LECCI 


SANITÀ PUBBLICA ì 


E QUALI SONO PROSSIMI OBIETTIVI 


Conduce Francesco Pezzella 
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AUTOSTRADA ) PREVENZIONE E SICUREZZA 





lox spietati 


id 


ESE 


200 multe al giorno 


Nell'area dei cantieri A4 sono funzionanti a rotazione 11 dispositivi 
Contro i furbetti recidivi del casello previsto il Sequestro del mezzo 





di Maurizio Cescon 
D TRIESTE 


Sono spietati gli 11 autovelox (5 
per ogni senso di marcia e uno 
sull’A23 all'altezza dello snodo 
di Palmanova) collocati lungo 
il cantiere della terza corsia. Lì 
il limite di velocità è di 80 km 
all'ora, restrittivo proprio per 
garantire la massima sicurezza 
dei viaggiatori. Ma molti, evi- 
dentemente, quel limite lo con- 
siderano troppo severo e pigia- 
no lo stesso sull’acceleratore. 
Infatti si contano circa 200 mul- 
te per eccesso di velocità al 
giorno, 1.400. la settimana, 
5.600 al mese. E il dirigente del 
Centro operativo autostradale 
di Udine Gianluca Romiti a illu- 
strare la situazione. «I dispositi- 
vi sono in funzione 10 volte la 
settimana, compresa la dome- 
nica quando il cantiere tra Go- 
nars e il Tagliamento è fermo - 
spiega - per un turno di 6 ore al- 
la volta. Mediamente ogni ser- 
vizio garantisce 200 fotogram- 
mi, che moltiplicati per 10 fa 2 
mila immagini di potenziali in- 
frazioni. Ma non tutte le foto so- 
no utilizzabili: per vari motivi 
ne scartiamo circa il 30%. Quin- 
di i conti sono presto fatti: le 
contravvenzioni che partono 
in direzione del domicilio dei 
trasgressori sono 1.400 ogni set- 
timana. E non è più vero che 
chi guida un’auto con targa 
straniera la fa franca: da sei me- 
si è attivo il sistema “Eucaris”, 
che mette in collegamento le 
banche dati delle motorizzazio- 
ni civili di molti Paesi europei e 
così l'eccesso di velocità può es- 
sere notificato anche all’este- 
ro». 

Se gli autovelox dunque ga- 
rantiscono incassi sostanziosi 
per la concessionaria e per l’e- 
rario, visto che l’importo delle 
multe per eccesso di velocità è 
elevato, Autovie Venete e Pol- 
strada contano di fronteggiare 
anche un altro problema, quel- 
lo dei cosiddetti furbetti del ca- 
sello. Coloro cioè che, con stra- 
tegemmi assortiti, non pagano 





il pedaggio. Nel solo 2017 i ver- 
bali emessi per mancati paga- 
menti sono stati 105.311, che 
per Autovie ha significato un 
minor incasso di 679.712 euro. 
Il 65% dei trasgressori è stranie- 
ro, il restante 35% italiano. In 
genere si tratta di camionisti, 
ma non mancano nemmeno 
gli automobilisti. Nel corso 
dell’anno, comunque, la con- 
cessionaria ha recuperato 
306.347 euro di mancati paga- 
menti, circa il 45% del totale. 
Quindi i mancati pagamenti 
reali sono stati 51.150, pari allo 
0,30% dei transiti complessivi, 
che per Autovie ha rappresen- 


I MANCATI 
PAGAMENTI 


66 Fenomeno in 


aumento, soprattutto 
nelle zone di frontiera. 
Le sanzioni consistono 
anche nel “taglio” 

di 2 punti della patente 





tato un minor ricavo per 
373.365 euro (80% stranieri e 
20% italiani). Per azzerare l’in- 
conveniente, quindi, è stato fir- 
mato ieri un protocollo di inte- 


sa innovativo fra il Comparti- 
mento della Polizia stradale del 
Friuli Venezia Giulia e Autovie 
venete, alla presenza del diret- 
tore centrale delle specialità 
della Polizia di Stato Roberto 
Sgalla. Quello dei mancati pa- 
gamenti è un fenomeno diffu- 
so su tutto il territorio naziona- 
le e sulla rete di Autovie Venete, 
si concentra principalmente ai 
caselli di confine, ovvero le bar- 
riere di Trieste Lisert e Villesse 
in provincia di Gorizia, dove 
transitano gran parte delle mer- 
ci dirette verso il Centro ed Est 
Europa. L’omissione del paga- 
mento del pedaggio autostra- 





AUTOVELOX SPIETATI E FURBETTI 


DEL CASELLO SULL’A4 








Il 


Limite massimo di velocità 





Autovelox presenti nell'area 
del cantiere terza corsia 


80 km l'ora per le auto, 70 km l'ora per i mezzi pesanti 








Servizi della Polstrada con dispositivi in funzione 
10 volte la settimana per 6 ore ogni turno 








Contravvenzioni 


| 1400lasettimana, 200 circa al giorno 











105.311 






306.347€ 


Possibilità di recapitare le multe anche a utenti stranieri 
grazie al sistema Eucaris, appena entrato in funzione 


679./12£ 


Minor incasso 
(65% stranieri, 35% italiani) 


511504 


Mancati pagamenti reali 


Gia recupati 
(45% circa del totale) 


g3/3:305€ 


Minor incasso 
(80% stranieri, 20% italiani) | 


Temo medio ; 
sdi intervento — 
5A ” Pi 
GG Il danno per la 


concessionaria, nel 2017, 
è stato di quasi 680 mila 
euro. Buona parte della 
somma è stata già 
riacquisita durante l’anno 





IL RECUPERO 
DEGLI INTROITI 





dale, è una condotta illecita in 
via di esponenziale diffusione, 
punita dal codice della strada 
con una sanzione amministra- 
tiva pecuniaria di 85 euro che si 








aggiunge in ogni caso al paga- 
mento del pedaggio. Al proprie- 
tario del veicolo sarà, inoltre, ri- 
chiesto di indicare chi era alla 
guida al momento del transito, 
affinché nei confronti di que- 
st'ultimo, siano decurtati 2 
punti dalla patente. Una task 
force tra azienda e Polizia verrà 
dedicata infine a intercettare i 
grandi recidivi, anche su stra- 
da, con la possibilità di avviare 
nei loro confronti un'azione pe- 
nale e il sequestro preventivo 
del mezzo, per i reati di insol- 
venza fraudolenta e truffa ag- 
gravata. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 


Ronchis si ribella all’invasione dei camion 


I veicoli passavano lungo una via vietata, utilizzandola come scorciatoia per arrivare all'area dei lavori 





di Paola Mauro 
D RONCHIS 


Camion in transito lungo una 
strada di paese nonostante il di- 
vieto. Il sindaco non ci sta e co- 
sì chiede al comando di Polizia 
locale una serie di pattuglia- 
menti che nel giro di pochi gior- 
ni hanno già svolto l’azione de- 
terrente auspicata. Succede in 
località Fraforeano, frazione 
del Comune di Ronchis, dove 
già da qualche tempo i residen- 
ti, alle prese con la non facile 
convivenza con il cantiere della 
terzia corsia, segnalavano la 
presenza dei camion diretti 
all’area dei lavori, lungo corso 
San Valentino, nonostante il di- 
vieto ai mezzi con massa supe- 
riore alle 5 tonnellate, posizio- 
nato all’inizio della strada. As- 
sieme a via Garibaldi l’unica zo- 
na residenziale di tutta la bor- 
gata, caratterizzata da un per- 
corso ciclabile e da un paio di 
curve secche che rendono peri- 
coloso il passaggio di un mezzo 
pesante. Tutti i mezzi d’opera 


2toatragi [1a] 
are —— 


LATISANA —\ 


SETTA 
RONGIS 3 


diretti al cantiere dell’A4 e pro- 
venienti dalla strada Provincia- 
le 95 all’uscita dall’abitato di 
Canussio per raggiungere l’a- 
rea dei lavori dovrebbero pren- 
dere la Provinciale 7 bis, la nuo- 
va viabilità realizzata assieme 


La strada di Fraforeano che i camion percorrevano, nonostante il divieto, per arrivare al cantiere della terza corsia 


al casello di Ronchis. Invece 
più volte al giorno capitava di 
incrociare gli automezzi che in 
uscita da Canussio imboccava- 
no corso San Valentino, incu- 
ranti del divieto. Una sorta di 
scorciatoia, quindi, anche se di 





poche centinaia di metri. Un ul- 
teriore disagio però per i resi- 
denti della frazione che già de- 
vono convivere con l’imponen- 
te cantiere della terza corsia 
che ha portato il sindaco Man- 
fredi Michelutto a chiedere l’in- 


tervento della Polizia locale 
con l’indicazione precisa di 
sanzionare i mezzi in divieto. 

La scorsa settimana a giorna- 
te alterne una pattuglia di agen- 
ti si è posizionata su sorso San 
Valentino e dopo le prime mul- 
te appioppate ai camionisti, il 
“passa parola” è entrato in azio- 
ne e i Tir hanno smesso di pas- 
sare. Il servizio di pattuglia- 
mento è stato svolto anche lu- 
nedì e tornerà oggi, ma sembra 
proprio che l'intervento della 
Polizia locale abbia sortito l’ef- 
fetto voluto e mezzi pesanti in 
corso San Valentino non ne 
passano più. «Nostro compito 
è quello di vigilare ed è ciò che 
intendiamo continuare a fare — 
ha commentato il sindaco di 
Ronchis, Manfredi Michelutto, 
riferendosi alla presenza del 
cantiere della terza corsia e ai 
controlli sul traffico — controlli 
che riguardano anche l’aspetto 
ambientale perché abbiamo 
chiesto dei rilievi fonometrici e 
sui depositi delle polveri». 
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Stop dei Tir al confine: 
ultima parola al Prefetto 


Castagna: valutiamo ogni aspetto del piano, vogliamo evitare l’effetto accumulo 
Nel 2017 il traffico pesante è cresciuto del 6,3 per cento: 750 mila camion in più 


Nella foto a sinistra il presidente 
di Autovie Venete Maurizio 
Castagna (al centro con la cravatta 
rossa) e i dirigenti della Stradale 











di Maurizio Cescon 
D TRIESTE 


Sarà il Prefetto di Trieste ad 
avere l’ultima parola sullo 
stop ai Tir stranieri ai confini 
in caso di emergenza sull’au- 
tostrada A4. Toccherà dunque 
al rappresentante del Gover- 
no, quindi, autorizzare o me- 
no la misura, come extrema 
ratio, che Autovie Venete, in 
collaborazione con la Polstra- 
da, sta mettendo a punto e de- 
finendo nei minimi particola- 
ri. «E un procedimento com- 
plesso - ha infatti detto il presi- 
dente della concessionaria 
Maurizio Castagna - ancorain 
fase di definizione. Ma la pos- 
sibilità di contingentamento o 
“laminazione” dei mezzi pe- 
santi in particolari situazioni 
esiste. È uno strumento, que- 
sto, che presenta luci e ombre, 
per questo lo stiamo ancora at- 
tentamente valutando: non bi- 
sogna sottovalutare, infatti, 
che per mantenere un mini- 
mo di fluidità il traffico non 
andrebbe mai bloccato, per- 
ché l’effetto accumulo, in que- 
sto modo, annulla gli iniziali 
benefici. In ogni caso la di- 


scussione sarà in sede prefetti- 
zia. Se c'è qualche grave inci- 
dente o un intasamento 
dell’autostrada, visti i volumi 
di traffico pesante in costante 
aumento, inviamo già agli or- 
gani competenti degli Stati 
confinanti le informazioni ne- 
cessarie, in modo che loro 
stessi possano rallentare il 
flusso in direzione Italia. L’u- 
nica soluzione comunque è 
quella di tenere il più possibile 
all’interno del percorso auto- 


Un Tir passa davanti a un autovelox fisso collocato sulla rete di Autovie Venete 


stradale il traffico in eccesso, 
anche fermandolo se stretta- 
mente necessario. Abbiamo 
visto infatti come la “diluizio- 
ne” dei camion sulla viabilità 
ordinaria comporti problemi 
ancora maggiori. E del resto 
siamo stati sollecitati dalle as- 
sociazioni degli autotrasporta- 
tori, che vedono di buon oc- 
chio misure di blocco al confi- 
ne». Castagna ha sottolineato 
come un provvedimento del 
genere, quello più drastico, ab- 








bia la possibilità di essere 
adottato solo in casi eccezio- 
nali. «Il problema delle conge- 
stioni è limitato a questi due 
anni - ha aggiunto il presiden- 
te della concessionaria - in 
concomitanza con i lavori per 
la terza corsia. Dal 2020, quan- 
do anche la Pedemontana ve- 
neta diventerà realtà, avremo 
un miglioramento complessi- 
vo e sostanzioso della grande 
viabilità in tutto il Nordest». 

Il traffico di mezzi pesanti 
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nel2017 è aumentato del 6,3% 
il che, tradotto in cifre, signifi- 
ca 750 mila camion in più 
all'anno, 60 mila al mese e 2 
mila al giorno su una rete di 
poco più di 150 km di autostra- 
da. Di fronte a questi numeri 
anche un bambino capisce 
che, nei week end di esodo 
estivo o in particolari frangen- 
ti, come un incidente, l’A4 nei 
tratti dei cantieri della terza 
corsia può diventare in un atti- 
mo un sorta di enorme imbu- 
to. E alla situazione di emer- 
genza bisognerà porre rime- 
dio. «E una buona notizia. Sia- 
mo soddisfatti che la nostra 
sollecitazione partita già mesi 
addietro ora stia diventando 
un’azione concreta - ha spie- 
gato il presidente di Confarti- 
gianato trasporti del Friuli Ve- 
nezia Giulia Pierino Chiandus- 
si riguardo il piano di Autovie 
Venete e Polstrada per blocca- 
re la circolazione dei Tir ai 
confini con Austria e Slovenia 
nel caso di congestione 
dell’A4 dovuta a incidenti e 
traffico - . La gestione è reale e 
quasi quotidiana. Nei mesi 
scorsi avevamo lanciato l’allar- 
me. Autovie Venete, in 
quell'occasione, ci convocò 
per un tavolo di confronto e 
ora registriamo che il percor- 
so è proseguito positivamente 
nella direzione che avevamo 
auspicato». Il presidente preci- 
sa ancora: «Ben comprendia- 
mo la necessità dei cantieri 
perla realizzazione della terza 
corsia, che per altro paiono 
procedere secondo tempisti- 
che buone e accettabili, tutta- 
via occorre trovare risposte a 
problemi oggettivi che impat- 
tano sull'economia del territo- 
rio». 
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Giulia Sarti 


» VERSO LE ELEZIONI 
Rimborsi MSS, coinvolti 10 parlamentari 


Le lene: «Solo i primi nomi». Di Maio: «Sono fuori». Giallo a Bruxelles: il fedelissimo di Casaleggio lascia il Movimento 


di Gabriella Cerami 
d ROMA 


A tarda sera arriva lo scossone. 
L'ennesimo della giornata in ca- 
sa M5S. Sul sito della trasmis- 
sione Le Iene vengono pubbli- 
cati i nomi dei parlamentari 
grillini, ben dieci, coinvolti nel- 
la vicenda “rimborsopoli”. Die- 
ci tra deputati e senatori che 
non hanno versato i soldi nel 
fondo per le piccole e medie im- 
prese e hanno invece falsificato 
i bonifici. Ecco chi è finito 
nell'occhio del ciclone e adesso 
rischia l'espulsione nonostante 
sia candidato: Silvia Benedetti, 
Massimiliano Bernini, Elisa Bul- 
garelli, Emanuele Cozzolino e 
Giulia Sarti. Poi c'è Ivan Della 
Valle che non ha un posto lista e 
ha già lasciato il Movimento. A 
questi sei nomi si aggiungono 
quelli già noti di Andrea Cecco- 
ni, Carlo Martelli, Maurizio Buc- 
carelli, candidati anche loro e 
che sulla carta sono già fuori dal 
Movimento. E infine c'è Barba- 
ra Lezzi che sarebbe invece sal- 
va perché «non c’è dolo ma solo 
negligenza». Tuttavia gli autori 
dell'inchiesta avvertono che si 
tratta «solo dei primi nomi». 

La giornata è di quelle cam- 
pali. Luigi Di Maio non va all’in- 
contro organizzato da Conf- 
commercio e alle 11 si rinchiu- 
de nel suo comitato elettorale 
dalle parti di via Veneto, zona 
centralissima di Roma. Dopo il 
bagno di folla di lunedì sera nel- 
la sua Pomigliano d’Arco, il can- 
didato premier ha infatti lascia- 
to in fretta la Campania per tor- 
nare immediatamente nella Ca- 
pitale e dedicarsi solo ed esclu- 
sivamente allo scandalo rim- 
borsi. 

E infatti ieri di buon mattino 
è apparso alla Camera con l’in- 
viato delle Iene con il quale si è 
recato in banca per dimostrare 
che lui, almeno lui, i soldi per il 
fondo delle piccole e medie im- 
preseliha versati davvero. Ecco 
il post con il quale il capo politi- 
co fuga ogni dubbio: «Ho effet- 
tuato bonifici al fondo del mi- 
crocredito per un totale di oltre 
150.000 euro, certificato dal di- 
rettore della banca. Ho anche ri- 
nunciato alle indennità aggiun- 
tive da vice presidente della Ca- 
mera. In tutto ho restituito o ri- 
nunciato in cinque anni a più di 
370.000 euro». Tutto vero, e i 
dubbi non erano certo su di lui. 
E così Di Maio ricorda che «chi 
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161.096,14 


a Fondo Ammortamento 
e Microcredito 
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Restituzioni e rinunce di Di Maio 


Importi in euro secondo documentazione del Banco di Napoli 







Totale 
370.997,24 


177.401,10 


da indennità 
vice pres. Camera 





32.500 


da rimborso 
spese rappresentanza 
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Il candidato 

premier 5Stelle in 
banca per dimostrare che 
lui, almeno lui, i soldi li ha 
versati davvero 





non risulterà in regola per me è 
già fuori». 

L’amarezza tra i pentastellati 
coni conti in ordine però è tan- 
ta, mista alla rabbia e alla delu- 
sione: «Abbiamo lavorato insie- 
me cinque anni, non ci sarem- 
mo mai aspettati una cosa simi- 
le. Ne va anche dell’immagine 
del Movimento», viene detto a 
denti stretti da chi ha parlato 
con Di Maio. La versione uffi- 


A destra Luigi 
Di Maio (foto 
tratta dal suo 
profilo 
Facebook), 
accompagnato 
dall’inviato de 
“Lelene”, 
Filippo Roma, 
mentre si 
presenta negli 
uffici 
dell’istituto di 
credito cheè a 
Montecitorio; 
asinistra il 
sindaco di 
Parma 
Federico 
Pizzarotti 


ciale invece è un’altra: «Questa 
vicenda sarà un boomerang per 
tutti i partiti che ci stanno attac- 
cando - va ripetendo il candida- 
to premier perché ora peri cit- 
tadini è chiaro che noi abbiamo 
restituito 23 milioni di euro 
mentre gli altri si sono intascati 
fino allultimo centesimo». 
Dentro il comitato elettorale pe- 
rò l'umore è nero. 

E proprio mentre sul tavolo si 
fanno i conti incrociando i dati 
acquisiti con quelli dichiarati 
dai parlamentari, arriva una 
bomba che appesantisce un cli- 
ma già abbastanza teso. L’euro- 
deputato David Borrelli, fonda- 
tore dell’associazione Rous- 
seau e fedelissimo di Casaleg- 
gio, «ha ufficializzato il suo in- 


Esplode l'amarezza 

e la rabbia dei 
“traditi”: «Non ci 
saremmo mai aspettati 
una cosa simile» 





gresso nel gruppo dei non iscrit- 
ti», si legge in una fredda nota 
stilata dalla capogruppo a Bru- 
xelles Laura Agea. Che prova co- 
sì a liquidare il caso: «Ha comu- 
nicato alla delegazione italiana 
del Movimento 5Stelle che la 
sua è stata una scelta sofferta 
ma obbligata da motivi di salu- 
te. Prendiamo atto che non fa 
più parte del Movimento 5Stel- 
le». Fermo restando l’inviolabi- 





lità della privacy di Borrelli, le 
circostanze dell’addio lasciano 
perplessi i colleghi M5S. Per 
esempio chi si lascia alle spalle 
il portone del comitato elettora- 
le rilascia parole sibilline a favo- 
re di telecamere: «Come mai ha 
lasciato? Non lo so, chiedete a 
Borrelli». Viene fatto notare an- 
che che non è stato il diretto in- 
teressato ad annunciare il cam- 
bio di gruppo e i motivi di salute 
comunque non giustifichereb- 
bero l'abbandono del Movi- 
mento 5Stelle per passare a un 
altro gruppo parlamentare. Per 
di più nessuno tra i grillini soli- 
darizza con Borrelli. Insomma, 
scontri e malumori interni con 
cui Di Maio sta facendo i conti. 
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PARAGONI STORICI IMPROPRI 
SULLA LEGGE ELETTORALE 


rande è la confusione sotto 
« il cielo» (dei commentatori 
e editorialisti del Corriere 


della Sera) direbbe il compagno presi- 
dente Mao Tse-tung che leggeva i quo 
tidiani internazionali di qualità. Un po 
dovunque le elezioni italiane sono vi- 
ste con preoccupazione patri all’incer- 
tezza dell’esito. I capitalisti non gradi- 
scono situazioni imprevedibili, ma cer- 
to non possono essere rassicurati dalla 
lettura dei paragoni storici formulati 
negli ultimi mesi, con un crescendo, 
dal Corriere della Sera. 

La legge elettorale Rosato fu saluta- 
ta, erroneamente, come il ritorno del 
proporzionale, mentre la legge contie- 
ne addirittura più di un terzo di seggi 
assegnati con metodo maggioritario. 
Paolo Mieli e altri evocarono perl’Italia 
un destino simile alla tragica caduta 
della Repubblica di Weimar 
(1919-1933) addebitata alla legge pro- 


Ù 


porzionale senza tenere in nessun con- 
to né il contesto dell'Europa fra le due 
guerre, né «le conseguenze economi- 
che della pace», come scrisse Keynes, 
né lo scontro fra partiti anti-sistema, 
nazisti e comunisti. 

Qualche giorno fa è stato Aldo Caz- 
zullo a esibirsi in un’audacissima com- 
parazione fra le elezioni del 18 aprile 
1948 quando non Stalin, ma Dio, come 
sosteneva la propaganda cattolica, ve- 
deva cosa facevano gli italiani nelle ur- 
ne. È sicuro che non esiste nessun Sta- 
lin redivivo, anche se Putin qualche no- 
stalgia deve averla, mentre è molto pro- 
babile che Dio abbia priorità diverse ri- 


spetto al controllo del voto di italiani 
molto meno cattolici del 1948 e orfani 
della Democrazia cristiana. 

Nel frattempo, Mieli ha cambiato 
prospettiva e ha recuperato un’altra 
elezione italiana importante quella del 
16 novembre 1919 quando fu utilizzata 
perla prima volta una legge proporzio- 
nale in nessun modo simile alla legge 
Rosato, in quanto, fra l’altro, priva di 
qualsiasi componente maggioritaria. 
In realtà, lo “sfondamento” elettorale 
fascista, numericamente non molto 
consistente, 35 deputati, avvenne nelle 
elezioni del 1921. Tutto questo si pro- 
duceva all’insegna della crisi del bloc- 


co liberale che Giolitti aveva sapiente- 
mente costruito e tenuto insieme per 
un paio di decenni e dell’incapacità dei 
Socialisti e dei Popolari di trovare un 
accordo di governo. 

Non è chiaro quale messaggio Mieli 
intenda mandare anche al suo collega 
Cazzullo che, paradossalmente, sem- 
bra più ottimista. Infatti, nel 1948 vinse 
la “forza tranquilla”, ma severa, di De 
Gasperi (più uomo di governo e statista 
di Gentiloni) che sconfisse le forze an- 
ti-sistema guidate dal Partito comuni- 
sta. Mieli lascia intendere che nuove 
elezioni, dopo quelle di marzo che lui 
immagina inconcludenti, logorerebbe- 
ro l'elettorato forse spingendolo anco- 
ra di più nelle braccia di chi è contro il 
sistema, come il Movimento Cinque- 
stelle. 

Questi articoli e molti dei commenti 
pubblicati negli ultimi sette-otto mesi 
hanno basi storiche fragilissime. Sem- 
brano mirare a incentivare comporta- 
menti elettorali che rafforzino il centro, 
forse il Pd, forse anche Forza Italia, 
quando Berlusconi non s’accoda a Sal- 


vini, come gli è già capitato un paio di 
volte. Rivelano anche una grande sfidu- 
cia sia nella classe politica e persino nel 
presidente della Repubblica sia nelle 
istituzioni della democrazia parlamen- 
tare italiana. Iisomma, come direbbe- 
ro gli inglesi (che, nel frattempo, hanno 
una grossa gatta da pelare che si chia- 
ma Brexit), sono parte del problema, 
non della soluzione. 

Per prospettare e impostare qualsia- 
si soluzione continua a essere preferibi- 
le attendere l'esito delle elezioni, conta- 
reiseggi, valutare le eventuali coalizio- 
ni di governo, i loro programmi e le per- 
sone che sarebbero incaricate di attuar- 
li, fare pieno uso della flessibilità che è 
il pregio maggiore delle democrazie 
parlamentari. Dubbi paragoni storici 
non aiutano per nulla questa ricerca. 
Meglio sarebbe ricordare a tutti che 
l'Unione europea può essere una reale 
e solida ancora di sicurezza per l’Italia 
anche se, ovviamente, come scrisse Ce- 
sare Pavese, «chi non si salva da sé nes- 
sunolo può salvare». 
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Scintille tra Boldrini e il leader leghista 


Primo duello tv della campagna 
elettorale e sono subito scintille tra 
Matteo Salvini e Laura Boldrini. È la 
prima volta che i due si trovano 
faccia a faccia. Si stringono la mano 
prima del via, poi sono scintille. «È 
incapace e razzista, lo confermo, 
favorisce un'immigrazione senza 
controllo e danneggia gli italiani», 
esordisce Salvini. Poi è soprattutto 
illeader della Lega a evitare toni 
eccessivi, con un atteggiamento 
quasi prudente. La presidente della 
Camera è tutta votata all'offensiva. 
«I migranti sono la gallina dalle 





Giorgia Meloni contestata a Livorno 





uova d'oro di Salvini, senza di loro la 
sua carriera politica non sarebbe 
stata così», sottolinea Boldrini 
esponendo tre cartelli: il primo con 
l'hashtag «risorse salviniane» 
(riferito allo sparatore di 
Macerata); il secondo con un 
«parole, parole, parole» che 
rimanda a Mina e a una politica 
evanescente; il terzo con la scritta 
«donne, non bambole gonfiabili». 
Sull'episodio (il paragone tra 
Boldrini e la bambola), Salvini si 
scusa. Boldrini sui fatti di Macerata 
osserva: «è un cattivo maestro». 


Berlusconi fa un altro show 


4; Con me pensioni a mille lire 


Confcommercio a confronto con i big. Il Cavaliere inciampa su numeri e sigle 
Lancia Tajani e Cottarelli ministro. L'ex commissario alla Spending smentisce 





di Michele Di Branco 
e Nicola Corda 
D ROMA 





L’investitura di Antonio Tajani 
per Palazzo Chigi, la gaffe su Car- 
lo Cottarelli ministro e i molti 
svarioni sulle cifre. Silvio Berlu- 
sconi incontra lo stato maggiore 
di Confcommercio rafforzando 
le voci che vogliono l’attuale pre- 
sidente del Parlamento europeo 
come candidato premier per il 
dopo voto. «In Europa — ha spie- 
gato il leader di Forza Italia — cer- 
cheremo di mandarci ancora 
una volta un nome che è stimato 
e apprezzato: Tajani». Ma sulla 
composizione dell'eventuale go- 
verno di centrodestra, Berlusco- 
ni ha alimentato un caso tirando 
in ballo Cottarelli come ministe- 
ro della Spending review. «L'ho 
sentito al telefono, mi ha ringra- 
ziato, si è dichiarato disponibile 
e potrà essere dentro la nostra 
squadra di governo», ha assicu- 
rato. A stretto giro di posta la 
smentita dell'interessato. «Vor- 
rei chiarire di non aver dato la 
mia disponibilità a nessun schie- 
ramento a partecipare a un futu- 
ro governo», ha precisato Cotta- 
relli. L'incontro con lo stato 
maggiore di Confcommercio ha 
confermato che, almeno a paro- 
le, Berlusconi si è scelto il Movi- 
mento 5Stelle come il solo avver- 
sario in vista del 4 marzo snob- 
bando il Pd. «Renzi è sceso al 
20% e non ha alcuna possibilità 
di portare voti al suo partito: un 
treno da cui tutti stanno scen- 
dendo», ha tagliato corto il Cav. 
Il quale ha invece bersagliato i 
pentastellati. «Se Di Maio diven- 
ta presidente manderò una car- 
tolina da un posto lontano» ha 
ironizzato Berlusconi, descri- 
vendo M5S come «un partito 
non democratico: una setta che 
prende ordini da un vecchio ca- 
po di Genova e un altro socio e 
poi sono tutte persone che non 
hanno saputo fare niente per sé 
e per la propria famiglia». Berlu- 
sconi ha minimizzato gli attriti 
interni alla coalizione del centro- 
destra, spiegando che la colazio- 
ne ha un programma molto pre- 
ciso sui cui hanno messo la fir- 
ma gli alleati. La riforma della 
giustizia è un chiodo fisso che, 
appare evidente, nasce dall’e- 
sperienza personale. «Ho dovu- 
to spendere 730 milioni di euro 


Ta 


Silvio Berlusconi durante il suo intervento alla Confcommercio 


EMMA 
BONINO 


(E G Campagna 


elettorale sgangherata 

e mediocre, fatta di bugie 
e cose impossibili da 
realizzare, candele che 

si spegneranno il 5 marzo 


per i miei avvocati, per avere 
una sola condanna criminale» si 
è sfogato Berlusconi sostenendo 
che «quella sentenza è stata fatta 
per escludermi dalla politica e 
rendermi incandidabile». Quan- 
to al programma economico, 
l’ex premier ha puntato sul con- 
sueto cavallo di battaglia: il ta- 
glio delle tasse con la flat tax per 
famiglie e imprese al 23%. Ma su 
numeri è inciampato in una se- 
ria di svarioni. Ha rivendicato di 
aver alzato le pensioni minime a 
«mille lire». E ha sostenuto che 
l'evasione fiscale in Italia am- 
monta a 800mila euro, «il dop- 
pio del Pil emerso che è 1.600 eu- 
ro». Inoltre ha proposto l’aboli- 
zione dell’Irpeg, sostituita nel 
2004 dall’Ires. 





MATTEO 
SALVINI 





GE Il Paese 


che ho in testa è quello 
di trenta anni fa, prima 
dell’euro quando l’Italia 
aveva meno disoccupati 
della Germania 


In serata, ospite di Cartabian- 
ca su Rai Tre, parla anche di fa- 
scismo e antifascismo. «Il fasci- 
smo è parte della nostra storia: è 
morto e sepolto», ha detto Berlu- 
sconi. E alla domanda della con- 
duttrice, Bianca Berlinguer, che 
gli chiedeva se fosse antifascista, 
ha detto: «Certamente». 

Dal 4 marzo l'Europa sarà più 
vicina o più lontana? La risposta 
non è facile per i soci della Conf- 
commercio che ieri hanno ascol- 
tato anche Emma Bonino e Mat- 
teo Salvini. Facile intuire che le 
due visioni sono tra le più con- 
trastanti e non solo nel rapporto 
con Bruxelles. Il leader della Le- 
ga dice senza timori che «il Pae- 
se che ha in testa è quello di 30 
anni fa», prima dell'euro quan- 


Livorno, sputi e insulti alla Meloni 


Leader di Fratelli d’Italia aggredita da antagonisti. Minniti e Grasso condannano 





D LIVORNO 





Tutto faceva presumere che la 
“piazza calda” per la leader di 
Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, 
in Toscana per due iniziative 
elettorali, potesse essere quella 
di Pontedera (Pisa), dopo le po- 
lemiche sulla mancata autoriz- 
zazione per il banchetto di FdI 
da parte del Comune. È stato 
invece a Livorno che la leader 
di Fratelli d’Italia è stata conte- 
stata e aggredita. La Meloni, in 
visita nel quartiere popolare di 
Sant'Andrea, protetta dalle for- 
ze dell’ordine, si è trovata intor- 
no circa 200 persone, indicati 


come antagonisti. Oltre a cori e 
striscioni, per lei anche insulti, 
minacce e sputi. 

Nel parapiglia, la leader di 
Fdi è stata colpita da una botti- 
glietta d’acqua lanciata dai con- 
testatori. Appena arrivata, i ma- 
nifestanti le hanno cantato 
“Bella ciao” e hanno intonato 
cori come “Livorno è antifasci- 
sta”. Si sono sentiti slogan ma- 
cabri: “Giorgia Meloni a testa 
in giù” e “Devi scoppiare, fasci- 
sta”. Esposto anche un cartello 
con scritto “Livorno i fascisti 
nonli vuole. Meloni vattene!”. 

Un altro grande striscione, di 
tenore simile, era appeso alla 


Fortezza nuova. Una volta sali- 
ta in auto, hanno riferito dalla 
federazione toscana di Fd, il 
mezzo è stato circondato dai 
manifestanti che hanno tirato 
calci sulla carrozzeria. Ad esse- 
re aggredito, spiega sempre 
FdI, è stato anche il presidente 
di Azione universitaria Firenze, 
che era insieme alla Meloni co- 
me Giovanni Donzelli, candi- 
dato in Toscana. 

«Questa non è l’accoglienza 
della città, questa è l’accoglien- 
za dei centri sociali», ha detto 
Meloni prima di lasciare la cit- 
tà. Poco prima, ripresa durante 
una diretta Fb, aveva sottoli- 


neato: «Vorrei sapere dalla Bol- 
drini, da Grasso, Minniti, Fia- 
no, Renzi chi è qui l’intolleran- 
te, chi è il problema, questi so- 
no gli stessi che prendono a cal- 
ciicarabinieri a Piacenza». 
Arrivata a Pontedera, Melo- 
ni, ha aggiunto: «Se quello che 
è accaduto a Livorno fosse suc- 
cesso a qualche esponente di si- 
nistra ci sarebbe qualcuno che 
chiederebbe l’intervento dei ca- 
schi blu dell'Onu. Oggi ci sono 
le due Italie che si confrontano 
il prossimo 4 marzo: da una 
parte FdI che parla con i com- 
mercianti, con le persone co- 
muni di sicurezza, di tutela del 








Niente attriti 
interni nel 
centrodestra, 

la coalizione ha 
un programma 
molto preciso su 
cui hanno messo 
la firma gli 
alleati 


do «l’Italia aveva meno disoccu- 
pati della Germania». Al netto 
delle distanze con Berlusconi e 
gli alleati centristi, Salvini assicu- 
ra che con il centrodestra al go- 
verno ci sarà una sterzata decisa 
dai vincoli europei, a comincia- 
re dalla finanza pubblica: il 3% 
del debito-Pil. «Se ci fa crescere 
bene, altrimenti le regole che 
danneggiano l’Italia vanno ridi- 
scusse». Il rigore sul debito pub- 
blico non ha pagato «abbiamo 
già tagliato tutto il tagliabile» e 
dunque anche sul fronte pensio- 
ni «l'abolizione della legge For- 
nero» rimane il primo punto del 
programma del Carroccio. Stop 
alle regole del bail-in e per le 
banche «garanzie illimitate per i 
conti correnti degli italiani» con 
il ritorno sotto il controllo pub- 
blico della Banca d’Italia». 

Di tutt'altro verso il monito 
lanciato da Emma Bonino che 
ha ricordato alla platea quanto 
sia «sgangherata e mediocre una 
campagna elettorale fatta di bu- 
gie e cose impossibili da realizza- 
re, candele che si spegneranno il 
5 marzo». Messaggio a chi vuole 
abolire la riforma Fornero e le al- 
tre promesse che si «scaricano 
sul debito dei nostri figli». Conti 
pubblici «da consolidare», dice 
la Bonino «bloccando la spesa 
pubblica magari privatizzando 
le municipalizzate quasi tutte in 
perdita». Solo così si diventa più 
credibili a livello internazionale. 
Guardare comunque a Bruxelles 
come un'opportunità e un van- 
taggio per tutti, conclude Boni- 
no perché «l'Europa è come una 
barca a vela: non si deve mollare 
qualsiasi cosa succeda». 
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piccolo commercio, di identi- 
tà, di marchio italiano. Dall’al- 
tra i soliti quattro deficienti dei 
centri sociali. Scegliete da che 
parte stare, italiani». 

La condanna dei fatti di Li- 
vorno è stata trasversale. Il mi- 
nistro dell'Interno Marco Min- 
niti ha telefonato alla leader di 
FdI per esprimere «la propria 
solidarietà e l’impegno a garan- 
tire tutti gli spazi di libera 
espressione democratica nel 
nostro Paese». Solidarietà a Me- 
loni, oltre che dal suo partito, è 
venuta dal Pd, dal ministro del- 
la Difesa Roberta Pinotti, dal 
presidente del Senato e leader 
Leu Pietro Grasso. E ancora dal 
leader della Lega Nord Matteo 
Salvini, dal capogruppo Fi alla 
Camera Renato Brunetta, dal 
presidente della Regione Ligu- 
ria Giovanni Toti, e da Raffaele 
Fitto di Noi conl’Italia-Udc. 
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I SOLDI RESTITUITI DAL M5STELLE 


ELENA ILARIA ELENA CRISTIAN 
2017 BIANCHI DELZOVO FRATTOLIN SERGO 
Gennaio 3.732,27 2.232,98 2.665,67 2.898,04 
Febbraio 4.001,45 2.329,12 2.620,07 2.950,58 
Marzo 3.844,10 2.063,45 2.495,20 2.759,48 
Aprile 4.002,46 2.708,25 2.443,76 2.483,38 
Maggio 3.526,60 1.600,62 2.146,60 2.661,27 
Giugno 3.926,96 2.260,23 2.182,60 2.759,71 
Luglio 3.740,93 2.264,47 2.541,26 2.670,13 
Agosto 3.050,09 2.468,74 1.985,76 1.961,54 
Settembre 2.686,05 670,49 1.941,06 1.822,43 
Ottobre 2.040,70 1518732 1.298,48 1.706,53 
Novembre 3.303,64 1.463,58 2.697,54 2.641,49 
Dicembre 4.056,38 2.657,44 - 2.999,32 
TOTALE 41.911,63 24.237,69 25.118 30.313,9 
TOTALE RESTITUITO | 257.131,82 167.926,14 215.307,81 210.618,59 
NELLA LEGISLATURA 





di Giacomina Pellizzari 
D UDINE 





Mentre in Italia il Movimento 
5stelle viene travolto dallo 
scandalo sui rimborsi, i consi- 
glieri grillini del Friuli Vene- 
zia Giulia hanno già restituito 
1.033.779 euro. Buona parte 
della cifra, vale a dire 
808.969,30, è già finita nel 
Fondo di sviluppo regionale 
per le Piccole e medie impre- 
se, gestito dai dirigenti di 
piazza Unità d’Italia, gli altri 
206.109, invece, saranno ver- 
sati il prossimo 24 febbraio. 
Al momento, la cifra resta de- 
positata nel conto corrente 
bancario transitorio nel qua- 
le, ogni mese, Elena Bianchi, 
Ilaria Dal Zovo, Elena Fratto- 
lin, Cristian Sergo e Andrea 
Ussai, depositano una parte 
dei loro “stipendi”. Stando ai 
dati riportati sul sito Tirendi- 
conto.it per chiudere i versa- 
menti dello scorso anno, 
manca solo la quota di dicem- 
bre di Elena Frattolin. Nono- 
stante il ritardo accumulano, 
non abbiamo motivo di cre- 
dere che nondlo farà. In attesa 
che il puzzle venga completa- 
to, la capogruppo Bianchi, si 
dice «profondamente indi- 
gnata» dal fatto che due o tre 
furbetti abbiano prestato il 
fianco e rovinato l’iniziativa 
volontaria voluta dal Movi- 
mento Sstelle. 

Ma torniamo ai numeri. 
Ogni mese, i consiglieri regio- 
nali e i parlamentari eletti in 
Friuli Venezia Giulia, calcola- 
no lo stipendio che percepi- 
rebbero se fossero alle dipen- 
denze di un’azienda, l’impor- 
to si aggira intorno a 5 milioni 
di euro lordi, e restituiscono 
la cifra rimasta al netto delle 
tasse, degli assegni per cari- 
chi di famiglia, dei contributi 
previdenziali e dei rimborsi 
delle spese sostenute per ef- 
fettuare l’attività politica. Stia- 
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I rimborsi spese ricevuti dai consiglieri 
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2.386,89 1.635,59 2.094,48 1.742,52 415,43 
786,44 1.638,55 695,50 465,59 211,56 
830,54 914,86 sua 588,73 728,58 


MSs Fvg, già restituito 
oltre un milione di euro 


Lasomma è stata versata a favore delle Pmi locali e della scuola di Sarnano 
La capogruppo Bianchi: i furbetti ci hanno rovinato, sono davvero indignata 
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I due ex Battista e Prodani attaccano i vertici del movimento: «Mancati i controlli» 





mo parlando di pedaggi auto- 
stradali, ticket pagati nei par- 
cheggi, spese postali e telefo- 
niche, compresi i costi soste- 
nuti per partecipare a eventi 
o per ospitare relatori nei con- 
vegni organizzati nella nostra 
regione. 

La cifra, dicevamo, finisce 
in un conto transitorio da do- 
ve, due o più volte all’anno, i 
soldi vengono trasferiti nel 
Fondo sviluppo delle piccole 
e medie imprese Fvg. «Abbia- 


«Avrebbero dovuto 
controllare». Da ex grillino, oggi 
fa parte del gruppo Art.1 
Mdp-Leu, ilsenatore Lorenzo 
Battista (nella foto), è lapidario. 
«Inizialmente - ricorda - 
pensavamo di destinare la 
restituzione degli “stipendi” 
all’abbattimento del debito 
pubblico, poi è stata decisa 
questa modalità. Alcuni 
proponevano la quota fissa, altri 


mo definito queste regole 
d’intesa coni vertici della Re- 
gione» spiega Bianchi nel ri- 
cordare che i rimborsi effet- 
tuati vengono utilizzati per 
promuovere lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese loca- 
li. Non tutte le Regioni hanno 
istituito fondi autonomi. In al- 
tri casi, infatti, i soldi finisco- 
no nel fondo ministeriale del 
Mise al centro dello scandalo 
scoppiato negli ultimi giorni. 
Alcuni parlamentari si sareb- 


l’apertura di un conto corrente 
cointestato, ma nessuno si 
fidavae i risultati sono questi». 
Battista non manca di 
indirizzare più di una frecciatina 
a Di Maio: «È preoccupante che 
una persona che aspira a guidare 
il Paese non sappia cosa fanno i 
suoi parlamentari. Finora ha 
polemizzato solo sugli 
incandidabili degli altri». 

Sulla stessa lunghezza d’onda il 


bero riappropriati di somme 
che ufficialmente avevano re- 
stituito. 

Bianchi, alla pari del leader 
Luigi Di Maio, condanna que- 
sti comportamenti. Lo fa sot- 
tolineando il fatto che lei, in 
questi cinque anni, ha resti- 
tuito somme che legittima- 
mente le appartenevano: «Mi 
indigna profondamente ve- 
der montare casi allucinanti 
per colpa di qualcuno che ha 
fatto il furbetto». Alla luce di 


deputato grillino eletto in 
regione, Aris Prodani, oggi nel 
gruppo Misto: «Sono rimasto 
molto stupito che sia finita in 
questo modo anche perché la 
restituzione degli “stipendi” era 
uno dei nostri cavalli di 
battaglia. All'epoca ci eramo 
fidati, ognuno avrebbe dovuto 
rendicontare e poi effettuare il 
bonifico. Ma evidentemente così 
nonè stato». 


questi fatti, Bianchi assieme 
agli altri componenti del 
gruppo, si prepara a festeggia- 
re il milione versato non ap- 
pena avrà effettuato il bonifi- 
co. La capogruppo effettuerà 
l'operazione bancaria la pros- 
sima settimana. 

Intanto si sofferma sul cla- 
more dello scandalo scoppia- 
to a livello nazionale gettan- 
do acqua sul fuoco. «Tutto 
questo mi fa ridere — afferma 
—, stiamo creando un caso su 


soldi che persone, volontaria- 
mente, destinano allo svilup- 
po delle piccole e medie im- 
prese. Possiamo anche non 
farlo». Bianchi, dopo essersi 
indignata perché comunque 
alcuni parlamentari sono ve- 
nuti meno alla filosofia del 
Movimento, rincara la dose 
dicendo «ci stanno trattando 
come sfruttatori quando 
sfruttatori non siamo». Laca- 
pogruppo non dimentica di 
sottolineare che «nessun al- 
tro gruppo parlamentare ha 
mai restituito parte dei soldi 
percepiti dallo Stato, al massi- 
mo - sottolinea — li danno ai 
partiti». 

Va anche detto che il Movi- 
mento Sstelle del Friuli Vene- 
zia Giulia, ha destinato parte 
dei rimborsi anche alla co- 
struzione della scuola dell’in- 
fanzia Benedetto Costa di Sar- 
nano (Macerata) distrutta dal 
terremoto che lo scorso anno 
ha colpito l’Italia centrale. Al 
progetto realizzato dalla Re- 
gione, i consiglieri regionali 
grillini hanno destinato 18 mi- 
la 700 euro. 


©RIPRODUZIONE RISERVATA 





DALLA PRIMA PAGINA 


I CINQUE STELLE 
NON SONO PIÙ 
NÉ DURI NÉ PURI 


di DAVID ALLEGRANTI 


u così che moralizzatori 
È finirono moralizzati: i 

Cinque Stelle scoprono 
di non essere così duri e così 
puri come invece prevede il 
manuale della politica ai tem- 
pi di Beppe Grillo. 

Ieri il senatore Mario Mi- 
chele Giarrusso, vibrante cen- 
sore e fustigatore di costumi e 
oggi uno dei parlamentari ac- 
cusato di essere stato disinvol- 
to con i rimborsi, dava la col- 
pa delle incongruenze nei 
suoi bonifici all’impiegato 
“scellerato” degli uffici del Se- 





nato «che avrà fatto bisboccia 
la sera prima». Stesso destino 
peril deputato Andrea Cecco- 
ni e per il senatore Carlo Mar- 
telli, due parlamentari sotto 
accusa dal M5s, già esposti al- 
la pubblica gogna su Internet 
e disconosciuti dal leader Lui- 
gi Di Maio. Da fustigatori a fu- 
stigati il passo è breve. D’al- 
tronde c’è una certa saggezza 
nella frase attribuita a Pietro 
Nenni: «A fare a gara a fare i 
puri, troverai sempre uno più 
puro... che ti epura». Ora, il ca- 
so è grave per un partito osses- 
sionato dal denaro. Ed è grave 
perché il M5s sulle patenti di 
moralità ha costruito le pro- 
prie fortune politiche. Sicché, 
fa sorridere la senatrice Barba- 
ra Lezzi che chiede di «non 
trattare daladro chiha tradito 
la fiducia». Perché, non è esat- 


tamente quello che ha fatto 
per anni il M5s? Per quanto 
sia dunque giusto sottolinea- 
re certe incoerenze e certe 





contraddizioni, gli avversari 
di Di Maio e soci dovrebbero 
mantenere correttamente po- 
sizioni garantiste. Perché o si 


è garantisti sempre o nonlo si 
è mai. Non insomma solo 
quando fa comodo. Ben più 
interessante, per quanto im- 
popolare, sarebbe cercare di 
spiegare ai Cinque Stelle che 
la politica non si fa con gli 
scontrini e ha un costo che è 
giusto sostenere, contraria- 
mente a quanto dice il M5s, 
secondo cui è essenziale fare 
politica per quattro soldi. In 
questo modo infatti si aprono 
le porte al notabilato, a coloro 
i quali possono far politica 
perché ricchi. Il risultato è che 
la legittimità della politica vie- 
ne trasferita altrove, in un 
orizzonte post-democratico 
nel quale la sfera economi- 
co-finanziaria prevale su quel- 
la dei governi, per dirla con il 
politologo Colin Crouch, au- 
tore di Postdemocrazia (Later- 


za): «Nelle condizioni in cui la 
postdemocrazia cede sempre 
maggior potere alle lobby eco- 
nomiche - scrive Crouch — è 
scarsa la speranza di dare 
priorità a forti politiche egua- 
litarie che mirino alla redistri- 
buzione del potere e della ric- 
chezza o che mettano limiti 
agli interessi più potenti». 

Far crescere una classe diri- 
gente forgiata dal pauperi- 
smo non dissuaderà chi vede 
nella politica un modo per ar- 
ricchirsi, ma anzi aprirà le 
porte proprio a quei famigera- 
ti “poteri forti” ben felici di 
prendere il posto di élite com- 
petenti (che è ciò di cui abbia- 
mo più bisogno). Ai Cinque 
Stelle però tutto questo non 
interessa. Per loro l’importan- 
te è mostrarsi purissimi. 
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a nutrizione è un aspet- 
Li fondamentale, ma se 

da giovani capita rara- 
mente che dei cibi possano 
darci fastidio, quando gli 
anni iniziano ad essere tanti 
dobbiamo fare sempre più 
attenzione a ciò che man- 
giamo. Un occhio di riguardo 
lo devono avere in partico- 
lare gli over 65, perché l’ali- 
mentazione si riflette con un 
maggiore impatto sul fisico, 
il quale ha necessità diver- 
se e più specifiche anche in 
base all'eventuale insorgere 
di alcune patologie. Prima di 
tutto vanno considerati dei 
cambiamenti fisici, come la 
dentatura e la muscolatura 
della bocca che quindi ma- 
sticano e deglutiscono in 
modo diverso; il corpo pro- 
duce meno succhi gastrici e 
il fabbisogno calorico dimi- 
nuisce; i muscoli perdono 
tonicità. Tutti questi fattori 
modificano il metabolismo 
costringendo, quindi, a ri- 
vedere le proprie abitudini 
a tavola. Le regole basilari. 
Prima di tutto una giusta 
idratazione: andrebbero 
consumati tra i due litri e i 
due litri e mezzo di acqua al 
giorno, impegno non sempre 
banale visto che con l’età il 
senso di sete diminuisce. 
Assumere sostanze antiossi- 
danti come frutta e verdura 
(possibilmente di stagione) e 
il calcio, per prevenire pato- 
logie alle ossa come l’osteo- 
porosi. Sempre più comune 
è lo sviluppo dell’intolleran- 
za al lattosio, quindi sono da 
preferire formaggi stagiona- 
ti - ad esempio il grana e il 
parmigiano - ma senza esa- 
gerare per evitare di alzare 
pericolosamente il coleste- 
rolo. Al fine di mantenere 
un buono stato muscolare e 
prevenire la perdita di massa 
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DONEE DA ADOTTARE PER GLI OVER 65 


Contro il passare degli anni 
le giuste “strategie” a tavola 


Mantenersi 
giovani facendo 

e 0.0, è è. 
attivita fisica 
mu Ovviamente 
l’alimentazione da sola non 
può bastare ad invecchiare 
bene, anche fare sport è 
determinante per restare 
in forma e permettere al 
proprio fisico di affrontare 
nel miglior modo possibile 
il passare degli anni. Anche 
attività semplici come una 
bella passeggiata quotidiana 
all’aria aperta, solamente 
per andare a fare la spesa o 
qualche commissione, aiuta a 
mantenere sempre dinamici; 
ma - se le condizioni fisiche 
lo consentono - ci si può 
spingere anche un po’ 
oltre iniziando ad andare 
in palestra. Fare un po’ di 
cyclette o di tapis roulant, 
qualche esercizio a corpo 
libero, ma soprattutto seguire 
qualche corso che preveda 
movimenti e ritmi blandi è 
un ottimo strumento di cura 
anti invecchiamento: non 
solo farà bene al fisico, ma 
anche alla mente. Un mix 
perfetto: sport e compagnia 
per sentirsi fisicamente più 
energici e poter passare il 
tempo in maniera vivace e 
piacevole. 


magra, ogni pasto dovrebbe 
contenere proteine, vanno 
bene sia di origine animale 
che vegetale (ad esempio i 
legumi). È importante anche 
fare degli spuntini durante 
la giornata, in modo da fa- 
cilitare la digestione e non 
appesantirsi troppo: l’ideale 
sarebbero cibi leggeri come 
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Antiossidanti, calcio, 
frutta, verdura e 
tanta acqua: sono 
questi gli ingredienti 
ideali per una dieta 
sana e corretta 





frutta o yogurt, ma anche 
due quadratini di cioccola- 
ta fondente sono ammessi, 
facendo così piacere allo 
spirito, oltre che al corpo. In 
ogni caso, è possibile perfe- 
zionare l'alimentazione con 
degli integratori specifici, 
in base all’età e alle singole 
esigenze. 


Servizio 





“Essere sano 
come un pesce”; 
perche mangiarlo 
fa veramente 





mu Non si mangia mai 
abbastanza pesce, eppure 
è uno dei cibi migliori da 
prevedere nella propria 
dieta, a maggior ragione 
dopo una certa età. 
Mangiarne almeno due o 
tre porzioni da 100 grammi 
a settimana consente di 
godere di una quantità di 
benefici: prima di tutto si 
tratta di un alimento molto 
facile da digerire, contiene 
Omega 3 e diversi minerali 
importantissimi, tra i 

quali ferro, zinco, iodio, 
vitamine del gruppo B e 
vitamina D. Il pesce è un 
amico anche per la perdita 
di peso, perché aumenta 

il senso di sazietà e 
combatte gli eccessi di 
grasso addominale; alcune 
qualità (come alici, sarde e 
sardine) contengono anche 
molto calcio, il quale aiuta 
a contrastare l’osteoporosi 
riducendo il rischio di 
fratture. 


BADANTI 


Presso lo sportello Colf e Badanti del Caf Cisl puoi trovare l'assistenza e la 
consulenza necessaria per la gestione del rapporto di lavoro di colf, badanti, 
baby-sitter, governanti. 

Seguiamo ogni aspetto della regolarizzazione e dell'amministrazione del 
rapporto di lavoro, garantendo al datore di lavoro, nel rispetto della norma, 
correttezza, precisione e professionalità e al lavoratore domestico tutti i diritti 
e le tutele riconosciuti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 
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Martines candidato 
Scontro tra MSs e Pd 


Balzani: ha tradito Palmanova. Il Sindaco: non sa di cosa parla 





di Mattia Pertoldi 
D UDINE 


Il guanto di sfida lanciato da 
Francesco Martines ai suoi av- 
versari all’uninominale di Udi- 
ne per la Camera alza lo scon- 
tro sull'asse Pd-M5s. Mentre il 
candidato leghista — e dell’inte- 
ro centrodestra in quel colle- 
gio —, Daniele Moschioni, non 
parla, replica a muso duro a 
Martines, invece, l’uomo scel- 
to dal M5s per provare a con- 
quistare l’uninominale. 
«Martines ha davvero un bel 
coraggio — tuona infatti Dome- 
nico Balzani —. Io sto facendo 
campagna elettorale in mezzo 
alle persone, nei mercati, nelle 
aziende, parlando con impren- 
ditori, lavoratori, disoccupati, 


casalinghe, studenti, docenti, 
artigiani, operai. Tutte quelle 
persone che in questi anni di 
governi del centrosinistra, e 
prima ancora del centrode- 
stra, sono stati dimenticati. 
Martines, invece, cosa sta fa- 
cendo»? 

Quanto al confronto, poi, 
Balzani arriva al punto sferzan- 
do il sindaco di Palmanova 
proprio sul suo ruolo istituzio- 
nale. Martines organizzi pure 
undibattito se sente il bisogno 
di aggiungere qualcosa al fiu- 
me di bufale raccontate in que- 
sti anni. Organizzi un dibattito 
invece di annunciarlo e basta. 
E facciamolo a Palmanova do- 
ve è stato sindaco fino a pochi 
giorni fa, così potrà spiegare ai 
suoi cittadini perché li ha se- 


dotti facendosi rieleggere nem- 
meno due anni fa e ora li vuole 
abbandonare. Così come ha 
fatto con l’elettrodotto di Ter- 
na. O magari ci spiegherà per- 
ché ha contribuito a far chiu- 
dere il Punto nascita di Latisa- 
na compromettendo anche 
quello di Palmanova che, inve- 
ce di guadagnare parti, li per- 
deavista d'occhio». 

Balzani, in realtà, nel suo at- 
to d’accusa compie un errore 
quando parla di Martines co- 
me un sindaco del passato. Il 
primo cittadino di Palmanova, 
infatti, non si è dimesso dalla 
carica—visto che non guida un 
Municipio di una città superio- 
re ai 20 mila abitanti, quota mi- 
nima stabilita dalla legge per 
imporre l'addio al Comune 


prima di correre in Parlamen- 
to — e non ne avrà la necessità 
nemmeno in caso di elezione. 
E infatti Martines va al contrat- 
tacco. 

«Io sono abituato a organiz- 
zare dibattiti e confronti, sono 
un sindaco e parlo con i citta- 
dini su ogni argomento tutti i 
giorni — spiega —. Voglio favori- 
re i miei avversari e pertanto 
mi auguro si organizzi un di- 
battito pubblico a Udine. Se 
poi questi ritengono di volersi 
confrontare con me a Palma- 
nova, dove sono stato rieletto 
con il 65%, ben venga». Marti- 
nes, quindi, smentisce le affer- 
mazioni di Balzani sostenen- 
do che «evidentemente non 
conosce la legge elettorale re- 
gionale né quella nazionale in 





Duravig: in Regione 
troviamo un uomo 
per tutta la sinistra 


«Preso atto che nonostante i 
diversi errori commessi 
nell’ultima legislatura, il Pd 
nonè in grado di generare, 
vista la candidatura di Sergio 
Bolzonello, una doverosa 
discontinuità, riteniamo sia 
fondamentale avanzare una 
proposta alternativa e ridare 
rappresentanza ai tanti che 
oggi non ce l’hanno. 

Perfare ciò, crediamo sia 
necessario e quanto mai utile 
andare oltre gli schemi già 
previsti per le Politiche e 
avanzare una proposta 
unitaria di tutta la sinistra, 
che a partire dalle attuali 
forze politiche organizzate, da 
Rifondazione, a Possibile, a 
Mdp, coinvolga associazioni, 
comitati e tutti i cittadini ed 
elettori, od ex elettori, della 
sinistra di questa Regione». 
Così Marco Duriavig, 
segretario regionale di 
Sinistra italiana avanza la 
proposta di un candidato 
presidente unitario di tutto il 
blocco “ex comunista”. 


tema di incompatibilità e di in- 
candidabilità» e conferma 
quanto già detto in passato. 
«Resterò a fare il sindaco — con- 
clude —. Ho deciso di rinuncia- 
re alle Regionali, una partita 
ben più facile, per correre alle 
Politiche e in ogni caso termi- 
nerò il mio mandato a Palma- 
nova, come mi hanno chiesto i 





cittadini e come mi consente 
la legge. Il centrosinistra mi ha 
candidato per portare a Roma 
l’esperienza concreta delle 
tante cose realizzate da sinda- 
co. Ma sui risultati della mia 
amministrazione Balzani non 
chieda conferme a me, le chie- 
daachivive a Palmanova». 
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Pettarin e Stabile 
oggi a Monfalcone 


Oggi alle 12 al bar De 
Pellegrin di Monfalcone il 
candidato del centrodestra 
alla Camera a Gorizia Guido 
Germano Pettarin terrà una 
conferenza stampa assieme 
a Massimiliano Fedriga, e al 
sindaco Anna Cisint. Prima, 
Pettarin sarà presente in 
piazza della Repubblica per 
incontrare i cittadini. Alla 
conferenza è prevista anche 
la partecipazione di Laura 
Stabile, candidata al Senato 
nel collegio Trieste-Gorizia. 


Rizzetto e Tubetti 
a Ronchi dei Legionari 


Oggi il capolista al 
proporzionale in Fvg per Fdi, 
Walter Rizzetto, e la 
candidata Francesca Tubetti 
saranno presenti al mercato 
di Ronchi dei Legionari e 
Monfalcone per poter 
discutere con icittadini 
rispetto alle principali 
tematiche della campagna 
elettorale. I due esponenti di 
Fdi, poi, presenzieranno 
anche alla conferenza di 
Pettarin alle ore 12. 


Tre tappe friulane 
per De Monte 


Isabella De Monte, 
candidata del Pd al Senato 
nel collegio di Udine e 
Pordenone, sarà oggi alle9a 
Mortegliano (mercato), alle 
11aLatisana (mercato) e alle 
18 a Buttrio (bar Da 
Valentino). Intutte e tre le 
tappe friulane, De Monte 
sarà accompagnata da 
Francesco Martines. 


Zoccano: nuova legge 
per la disabilità 


«Nelmondo della 
disabilità c'è bisogno di una 
legge nuova che codifichi 
l'ascolto che lo Stato deve 
rivolgere alle associazioni». 
Così Vincenzo Zoccano, 
candidato del M5s al collegio 
uninominale di Trieste, 
intervenuto a Rainews. 








> 
Parla Mareschi Danieli 
«Sbagliato discutere 
Jobs Act e Industria 4.0» 


Per la presidente di Confindustria Udine l’Italia è a un bivio 
«Non si possono smontare le riforme positive di questi anni» 





di Elena Del Giudice 
D UDINE 


«Più lavoro, più crescita, me- 
no debito pubblico»: queste 
le tre “missioni-Paese” che 
Confindustria Udine indi- 
cherà come prioritarie alle 
Assise generali in program- 
ma il 16 febbraio a Verona, 
dalla quali la maggiore orga- 
nizzazione di rappresentan- 
za del mondo industriale ita- 
liano uscirà con una “agenda 
di politica economica” da 
consegnare alla politica na- 
zionale e anche a quella euro- 
ea. 

«L'Italia — spiega Anna Ma- 
reschi Danieli, presidente di 
Confindustria Udine — è a un 
bivio. Se ai tempi delle Assise 
del 2011 l’obiettivo era supe- 
rare la grande recessione, in 
queste del 2018 abbiamo da- 
vanti due opzioni: tornare ra- 
pidamente indietro, senza 


Id 





che però si riesca ad attivare 
una rete di protezione sul 
Paese e in particolare sui tito- 
li del nostro debito pubblico, 
oppure andare avanti e aspi- 
rare a diventare primo Paese 
industriale d'Europa. Torna- 
re indietro è un rischio con- 
creto. Andare avanti una sfi- 
da affascinante». 
Confindustria, dunque, ha 
una sua ricetta, chiara e con- 
creta per il Paese. «Non pro- 
poniamo un libro dei sogni. 
Propone —- continua la presi- 
dente —, ma un metodo che 
parta dagli obiettivi, vere e 
proprie missioni-Paese, indi- 
vidui gli strumenti, tenga 
conto delle risorse, valuti gli 
effetti, sappia modulare l’in- 
tensità degli interventi dove 
è più necessario, in un'ottica 
di politica economica unita- 
ria per tutto il Paese. Non 
chiediamo più spesa pubbli- 
ca, ma spesa migliore. Non 


vogliamo l'aumento del debi- 
to pubblico che scarichi an- 
cora una volta gli oneri sul fu- 
turo». 

Ed ecco declinate le tre 
missioni-Paese riassumibili 
in più lavoro, più crescita, 
meno debito pubblico. «Pre- 
senteremo a Verona obiettivi 
credibili — afferma Mareschi 
Danieli —, basati su una serie 
di azioni: primo, non biso- 
gna smontare le cose realiz- 
zate in questi anni e che han- 
no dato effetti economici po- 
sitivi. Ci sono politiche che 
hanno inciso sui fattori pro- 
duttivi in modo trasversale ai 
settori economici e che han- 
no permesso di accelerare i 
processi di cambiamento. 
Queste politiche, dal Jobs 
Acta Industria 4.0, dalla rifor- 
ma fiscale al sostegno alla 
promozione delle imprese 
all’estero, vanno valutate per 
gli effetti che hanno genera- 





Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine 


to, adattate per renderle più 
efficaci se necessario, ma 
non depotenziate per motivi 
ideologici. Secondo, è neces- 
saria l’azione congiunta di 
tre attori: le imprese, che de- 
vono accelerare il cambia- 
mento e diventare sempre 
più capaci di cogliere le op- 
portunità della domanda 
mondiale. L'Europa, che de- 
ve essere motore di crescita 
economica, anche con stru- 
menti diretti e la politica ita- 
liana, a tutti i livelli, che deve 
creare le condizioni migliori 
per investire, creare lavoro, 
fare crescita, ridurre il debi- 
to». 

L’azione si svilupperà su 
sei ambiti, che chiamano in 
causa — appunto — le impre- 
se, l’Europa e la politica ita- 
liana. Sei ambiti che costitui- 
ranno l’oggetto della rifles- 
sione di altrettanti tavoli te- 
matici nei quali saranno 


coinvolti i presenti alle Assi- 
se di Verona: Italia più sem- 
plice ed efficiente; preparar- 
si al futuro: scuola, formazio- 
ne, inclusione giovani; un 
Paese sostenibile; investi- 
menti assicurazione sul futu- 
ro; l’impresa che cambia e si 
muove nel mondo; un fisco a 
supporto di investimenti e 
crescita; Europa miglior luo- 
go per fare impresa. 
«All’interno di ogni ambito 
— conclude la presidente di 
Confindustria Udine — decli- 
neremo le nostre proposte: 
alcune genereranno risorse, 
pubbliche, private e di prove- 
nienza comunitaria, che ser- 
viranno per finanziare inve- 
stimenti in infrastrutture, ca- 
pitale umano e ricerca. Per 
premiare le imprese che 
creano lavoro, si innovano e 
vanno nel mondo e rendere 
più semplice il pubblico». 


©RIPRODUZIONE RISERVATA 


Tappa a Buttrio, ieri sera, per Riccardo Illy, candidato del centrosinistra nel collegio uninominale di Trieste e Gorizia per il Senato. L’ex governatore ha raccolto un centinaio di persone a Villa 
Dragoni dove si è confrontato con il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello, candidato del Pd al ruolo di governatore, che domani aprirà ufficialmente la sua campagna elettorale in 
vista del 29 aprile con un evento a Monfalcone. Illy, ieri, ha continuato nella presentazione del suo programma che si sintetizza nello slogan “evoluzione condivisa”. (Foto Petrussi) 


LA NOVITÀ 


Potere al popolo cerca l’exploit anche in Fvg 


Presentati i volti della lista che in Friuli schiera tre donne: Manfredi, Filippuzzi e Degano 





Margherita Filippozzi 


di Michela Zanutto 
D UDINE 


«Una causa che ci ha scaldato il 
cuore, dopo tempi di fatica poli- 
tica». Così Anna Manfredi, se- 
gretaria del circolo di Rifonda- 
zione di Udine, ha presentato ie- 
ri le candidature per le Politiche 
di Potere al popolo. «La nostra è 
una esperienza fresca e giovane, 
fortemente sentita e al di fuori 
da ogni immaginario di carrie- 
ra», ha aggiunto. 

AI suo fianco c'erano anche la 
giovane Margherita Filippozzi, 
classe 1990, e Caterina Degano, 
ex infermiera di Eluana Englaro. 


«È stato un momento molto im- 
portante per quello che faceva- 
mo, ma anche per aiutare Beppi- 
no Englaro a ottenere giustizia 
in una battaglia durata troppi 
anni». Filippozzi ha posto l’ac- 
cento sulle nostre scelte di tutti i 
giorni: «Sono proprio quelle che 
costituiscono la società — ha det- 
to la giovane originaria di San 
Daniele —. Dobbiamo imparare 
a riflettere sulle piccole faccen- 
de quotidiane, da dove andiamo 
a fare la spesa, alla scelta di dedi- 
care tempo alla comunità. Que- 
sta è la politica, cioè mettere le 
proprie forze, le proprie energie, 
la propria intelligenza al servizio 


del bene comune. Soltanto così 
poniamo le basi per il cambia- 
mento. Le persone che hanno 
dato vita a questo movimento 
hanno tutte deciso di vivere in 
maniera impegnata per costrui- 
re una società più libera, aperta, 
giusta ed accogliente». 

Manfredi ha parlato di Potere 
al popolo come di una «dista di 
persone che guardano non alla 
soluzione del proprio problema, 
ma costruita da persone che 
guardano ai diritti della nostra 
società, ai diritti violati nelle loro 
istanze più basiche. La nostra è 
unalista trasversale che è in gra- 
do di coinvolgere tutti quanti, 


tutte le persone che vogliono 
una società più equa, in cui la 
ricchezza sia distribuita in ma- 
niera efficace per fare ripartire 
l'economia e non i consumi, 
pensiamo a un'economia che ri- 
parte con un sistema altro che 
sia rispettoso della produzione 
dei lavoratori, dell'ambiente del 
suolo, dei beni comuni, questa è 
l'economia che immaginiamo 
possaripartire». 

I candidati in Fvg al Senato so- 
no Claudia Cernigoi e Stefano 
Nonino (uninominale), Dario 
Antonaz, Degano, Fabio Feri e 
Lucia Fano (plurinominale). Al- 
la Camera: Gianluca Paciucci, 
Marco Giovanni Rocco Barone, 
Manfredi, Concetta Panarello e 
Fabio Passador (uninominale), 
Andrea Brandolisio, Silvia Di 
Fonzo, Enrico Robazza e Filip- 
pozzi (plurinominale). 
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VIOLENZA SULLE DONNE 


Così le molestie sessuali 
diventano piaga sociale 


Sul lavoro quasi un milione e mezzo di vittime femminili tra i 14 e i 65 anni 
L'autore è quasi sempre un uomo. E sui social dilagano i commenti osceni 





D ROMA 





È una platea ancora troppo am- 
pia quella delle donne vittime di 
molestie sessuali: sarebbero 
quasi 9 milioni (8 milioni e 
816mila) quelle colpite trai l4ei 
65 anni di età e si stima che sia- 
no oltre 3 milioni quelle che le 
hanno subite negli ultimi tre an- 
ni. Il dato è contenuto in un re- 
port dell'Istat, relativo al perio- 
do 2015-2016, dedicato alle mo- 
lestie e ai ricatti sessuali sul lavo- 
ro, secondo il quale tuttavia, 
prendendo in considerazione 
solo le tipologie di molestie ses- 
suali rilevate in una precedente 
indagine del 2008-09, «il feno- 
meno risulta in sensibile dimi- 
nuzione». 

Nel mondo del lavoro l'Istat 
stima che siano un milione e 
404mila le donne che hanno su- 
bito molestie fisiche o ricatti ses- 
suali. Dato che negli ultimi tre 
anniammonta a 425mila (2,7%). 
Con riferimento ai soli ricatti 
sessuali sul luogo di lavoro si sti- 
ma che nel corso della vita un 
milione 173mila donne (7,5%) 
ne siano state vittime per essere 
assunte, per mantenere il posto 
di lavoro o per ottenere progres- 
sioni nella carriera. AI momento 
dell’assunzione sarebbero state 
colpite soprattutto donne impie- 
gate (37,6%) o lavoratrici del set- 
tore commercio e dei servizi 
(30,4%). Ma la quota maggiore 
delle vittime lavorava o cercava 
un impiego nell’ambito delle at- 
tività professionali, scientifiche 
e tecniche (20%) e nel lavoro do- 
mestico (18%). Nell’11,3% dei 
casi le donne vittime hanno su- 
bìto più ricatti da una stessa per- 
sona, che si ripetono quotidiana- 
mente o più volte alla settimana 
nel 32,4% dei casi. 

In tutto questo viene rilevato 
che la grande maggioranza delle 
vittime ritiene molto o abbastan- 
za grave il ricatto subito (70%), 
tuttavia quasi sempre nessuna 
vittima ne ha parlato con alcuno 
sul posto del lavoro (81%). Gli 
autori delle molestie a sfondo 
sessuale sono in gran parte uo- 
mini: 97% per le vittime donne e 
85,4% per vittime uomini. Su 














quest’ultimo aspetto l'Istat in- 
forma che per la prima volta so- 
no state rilevate le molestie ses- 
suali anche ai danni delle perso- 
ne di sesso maschile. Ebbene, si 
stima che circa 3,7 milioni siano 
stati oggetto di molestie sessuali 
nel corso della loro vita (19%), 


Morte Pamela, è stato «omicidio efferato» 


È stato «un omicidio efferato» 
quello di Pamela Mastropietro 
(foto), 18 anni, poi fatta a pezzi in un 
appartamento invia Spalato 124 a 
Macerata. Lo dicono apertamente 
gli investigatori che da oltre dieci 
giorni lavorano per ricostruire una 
vicenda inquietante. Le risposte del 
Ris, attese entro una settimana, 
saranno decisive per attribuire 


pari invece negli ultimi tre anni 
a un milione e 274 mila (6,4%). 
Per tipologia le violenze verbali 
appaiono quelle più diffuse, sia 
nel corso della vita (24% delle 
donne e 8,2% degli uomini), sia 
nei tre anni precedenti all’inda- 
gine. Male anche le molestie con 


eventuali responsabilità dei 4 
indagati nigeriani, in particolare dei 
tre fermati per omicidio, vilipendio, 
distruzione, occultamento di 
cadavere e spaccio. Ciò che emerso 
finora, però, viene ritenuto già 
rilevante. La prova del nove la darà 
ilgip chiamato oggi a convalidare gli 
ultimi due fermi, di Lucky Desmond, 
22 anni, e Awelima Lucky, 27 anni. 


contatto fisico: si tratta per esse- 
re espliciti di situazioni in cui le 
vittime sono state accarezzate 0 
baciate contro la propria volon- 
tà. Queste avrebbero colpito nel 
periodo interessato il 16% delle 
donne e il 3,6% degli uomini. 
Nella maggior parte dei casi que- 





Molestie sul lavoro 





VITTIME 











% persone di 14-65 anni colpite sul totale 














Donne © Uomini 

43,6% 18,8% 

8.816.000 3.754.000 
a | 5 14% Bariano 16,4% | REESE, 
3.118.000 1.274.000 
negli ultimi :...\ negli ultimi 
3 anni 3 anni 
AUTORI TIPO DI MOLESTIE SUBITE 

“e anioni % persone colpite di 14-65 anni sul totale 
di DONNE MI Donne MM Uomini 
97% a Verbale ET-°-°>} 24,0 
sono e en E 
UOMINI L) Pedinamento EE” 20,3 
Esbzionismo ——_ pr 15,3 
Esibizionismo ; 
În Nei confronti —_________lN3,5 
di UOMINI ici 15,9 

85,4%. 10,5 
Di d Telefonate oscene | DAS 
UOMINI 


Fonte: Istat (dati 2015-2016) 





\ i 6,8 
Via social network Pi 





ANSA <«entimetri 








sto tipo di molestie sono perpe- 
trate da estranei o da persone 
che si conoscono solo di vista 
(15, 8%). Queste avverrebbero, 
considerando l’intero ciclo di vi- 
ta, soprattutto sui mezzi di tra- 
sporto pubblici per le donne 
(28%) e per gli uomini segnata- 


Uccide la ex e poi si toglie la vita 


Livorno: tragedia dopo una lite. L'uomo gia arrestato e condannato per stalking 





d LIVORNO 





Con un fendente alla gola ha 
ucciso la sua ex moglie, Fran- 
cesca Citi, 45 anni, nello stu- 
dio dentistico del centro di Li- 
vorno dove lei lavorava come 
assistente. Poi si è chiuso a 
chiave nel bagno dello stesso 
appartamento e si è tolto la vi- 
ta colpendosi alla gola e all’ad- 
dome con lo stesso coltello a 
serramanico che aveva usato 
per colpire la ex. 

L'uomo, Massimiliano Ba- 
gnoli, 43 anni, in passato, nel 
2016, era già stato denunciato 
dalla ex moglie per stalking. 
Era anche finito agli arresti do- 
miciliari, dopo aver violato il 
divieto di avvicinarsi a lei, e 
condannato per atti persecuto- 
ri nei confronti della donna. 

Sembrava si fosse calmato: 
da oltre un anno non c'erano 





Il luogo dell’omicidio 


state più violazioni. La donna 
ieri mattina era sola nello stu- 
dio: il martedì è chiuso. Secon- 
do la ricostruzione degli inve- 
stigatori, ha aperto la porta 
all'ex marito, poi è nata proba- 
bilmente una discussione e i 
toni si sono accesi, visto che al- 
cuni condomini hanno sentito 
le urla della donna senza capi- 


» La 45enne era nello 
studio dentistico 
dove lavorava. A trovarla 
cadavere l’attuale 
compagno. Una lunga 
storia di contrasti anche 
se da un anno non 
c'erano state violazioni 





re però che si stava consuman- 
do la tragedia. 

A trovarla, riversa a terra or- 
mai senza vita all'ingresso del- 
lo studio, è stato l’attuale com- 
pagno di Francesca che si era 
preoccupato perché non riu- 
sciva a mettersi in contatto 
con lei. Così insieme a un ami- 
co ha forzato la porta di ingres- 


so trovandosi davanti l'orrore. 
Sono stati invece i carabinieri 
ad accorgersi dell'altro cadave- 
re durante il successivo sopral- 


luogo e a intuire subito che si 


era trattato di un omicidio-sui- 
cidio. 

«Una persona amabile, squi- 
sita attenta al lavoro. Era rien- 
trata dalle ferie in settimana». 
La ricorda così Marco Gherar- 
dini, il titolare dello studio 
dentistico. «Martedì lo studio 
è chiuso - ha proseguito — e io 
non l’ho sentita al telefono co- 
me accadeva al solito per pia- 
nificare illavoro. Poimihanno 
avvisato che aveva avuto un 
malore, e invece... Sapevo che 
c'erano stati degli screzi con 


l’ex marito, ma arrivare a que- 


sto punto». 

Anche dopo la separazione i 
due abitavano nello stesso 
paese a Nibbiaia, una frazione 


Bufera su Oxfam, il capo sapeva 


Ex dirigente dell’Ong accusa: il numero uno Goldring era al corrente degli abusi 





D LONDRA 





Abusi infami commessi da una 
piccola minoranza di operatori, 
ma coperti o lasciati correre dal 
cuore stesso della cabina di co- 
mando dell’organizzazione. Si 
colora a tinte sempre più fosche 
lo scandalo a sfondo sessuale 
che sta investendo Oxfam, ong 
simbolo dell’intervento umani- 
tario di marca britannica e occi- 
dentale nel mondo, fino a coin- 
volgere — sull’onda delle ultime 
rivelazioni — anche il suo nume- 
ro uno in carica, il chief executi- 
ve Mark Goldring. A denunciare 
nuove magagne — dopo i casi 


scoperchiati dalla stampa di 
sfruttamento di giovani donne 
indotte a prostituirsi nel pieno 
di missioni di soccorso condotte 
in Ciad nel 2006 o a Haiti nel 
2010- questa volta è una “talpa” 
al di sopra di ogni sospetto: He- 
len Evans, ex dirigente dell’asso- 
ciazione che ha svolto funzioni 
di garante per la tutela delle nor- 
me di comportamento interne 
dal 2012 al 2015. Intervistata da 
Channel 4, Evans ha accusato 
Goldring d’aver ignorato alme- 
no una dozzina di segnalazioni 
gravi da lei raccolte nel corso di 
quegli anni: tutte su potenziali 
crimini penalmente rilevanti. 


Fra le vicende insabbiate, 
spicca quella di una denuncia di 
molestie contro una volontaria 
appena 14enne da parte di un di- 
pendente adulto in uno dei ne- 
gozi gestiti dall’associazione per 
autofinanziarsi: un fatto avvenu- 
to in territorio britannico, come 
nota il Times. O ancora, tornan- 
do all’estero, il presunto stupro 
di una donna da parte di un di- 
pendente di Oxfam in Sud Su- 
dan. Senza contare il ricatto che, 
stando a quanto raccontato sem- 
pre dalla Evans e rilanciato ieri 
in prima pagina dal Daily Tele- 
graph, sarebbe stato perpetrato 
in giro per il mondo da operatori 


senza scrupoli pronti a preten- 
dere «sesso in cambio di aiuti». 
Sospetti e accuse che avrebbero 
meritato l'immediato ricorso al- 
la polizia, ma di fronte ai quali 
Goldring a quanto pare prese 
tempo. «Mancando alla fine di 
agire», come dice Evans, dopo 
aver perfino cancellato (d’intesa 
con i massimi vertici di Oxfam) 
un incontro già fissato con la 
“garante” per discutere del dos- 
sier. Ora il chief executive rico- 
nosce di aver “sottovalutato” la 
situazione e si mostra pentito di 
non aver prestato «la dovuta at- 
tenzione alle segnalazioni di He- 
len». 


mente in locali pubblici come 
pub, discoteche e bar (29,2%). 

Molto diffuse anche le mole- 
stie via web: il 6,8% delle donne 
ha ricevuto proposte inappro- 
priate o commenti osceni sul 
proprio conto mediante i social 
network. 


collinare di Livorno, entrambi 
a casa dei rispettivi genitori 
con due bambine di 9 e 11 an- 
ni che il padre continuava a ve- 
dere secondo le condizioni sta- 
bilite dal tribunale. Lui svolge- 
va lavori saltuari e nell'ultimo 
impiego aveva fatto l’aiuto 
benzinaio nella zona di Casti- 
glioncello. Ma le cose non an- 
davano, tant'è che Bagnoli a 
metà del 2016 era stato denun- 
ciato proprio dalla ex moglie 
per stalking, e gli era stata ap- 
plicata la misura cautelare di 
divieto di avvicinamento. Mi- 
sura che Bagnoli aveva violato 
e che nel luglio dello stesso an- 
no era stata aggravata dagli ar- 
resti domiciliari. Da quel gior- 
no più nessuna violazione. 

Nel frattempo il procedi- 
mento penale aveva fatto il 
suo corso e a ottobre 2017 l’uo- 
mo era stato condannato a 
una pena di un anno e 4 mesi. 
Il 17 novembre dello scorso an- 
no era scaduta la misura degli 
arresti domiciliari: era tornato 
in libertà senza dare più pro- 
blemi alla ex moglie. Fino al 
tragico epilogo di ieri mattina. 


Male dimissioni di lunedì del- 
la sua numero due, Penny Law- 
rence, sacrificata in veste di re- 
sponsabile delle missioni inter- 
nazionali al tempo dei fattacci di 
Haiti e del Ciad per scongiurare 
l'ormai esplicita minaccia del ta- 
glio di fondi milionari all’ong da 
parte sia dal governo di Londra 
sia dall’Ue, potrebbe non essere 
più sufficiente. Quel che è certo 
è che Oxfam resta nella bufera e 
sotto esame. Il progressista 
Guardian invita oggi a «impara- 
re» dalla vicenda «senza distrug- 
gere» il bene che l’organizzazio- 
ne fa. Una vicenda «orribile», ri- 
conosce la commentatrice Zoe 
Williams, definendo tuttavia «or- 
ribile» anche una certa campa- 
gna indiscriminata «contro gli 
aiuti internazionali». Sulla me- 
desima lunghezza d’onda il lea- 
der dell'opposizione laburista, 
Jeremy Corbyn. 
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Ora Erdogan minaccia la Grecia 


La tensione per le trivellazioni dell’Eni si allarga al mar Egeo, collisione tra due navi. Italia preoccupata 


D ISTANBUL 


La tensione nel Mediterraneo 
orientale resta alta e si allarga 
all’Egeo, dove due motovedette 
della guardia costiera turca e 
greca si sono scontrate. Mentre 
la piattaforma dell’Eni Saipem 
12000 rimane bloccata da vener- 
dì al largo di Cipro dalla marina 
militare turca, che le impedisce 
di recarsi nell’area prevista per 
le trivellazioni su licenza del go- 
verno di Nicosia, Recep Tayyip 
Erdogan entra in prima persona 
nello scontro, puntando il dito 
anche contro Atene e invitando 
le «compagnie straniere che ope- 
rano al largo di Cipro» a «non fi- 
darsi della parte greca e non es- 
sere strumenti di iniziative che 
superano le loro forze». 

Una crisi di cui ieri il ministro 
degli Esteri Angelino Alfano ha 
discusso faccia a faccia con il 
suo omologo turco Mevlut Cavu- 
soglu, a margine del summit del- 
la Coalizione anti-Isis in Kuwait, 
dopo un primo contatto telefoni- 
co avuto ieri. L'Italia si aspetta 
una «soluzione condivisa nel ri- 
spetto del diritto internazionale 
e nell'interesse sia dell’Eni, sia 
dei Paesi della regione, sia delle 
due comunità cipriote», ha det- 
to Alfano. I due — riferisce la Far- 
nesina- hanno concordato sulla 
necessità di tenere conto dei ri- 
spettivi interessi nazionali e del- 
le preoccupazioni dei rispettivi 
governi, anche allo scopo di pre- 
servare il necessario clima di fi- 
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Mercedes-Benz 


Vans. Born to run. 








La nave da perforazione Saipem 12000 dell’Eni bloccata dalla Turchia 


ducia per possibili ulteriori pro- 
getti in campo energetico. Con 
Cavusoglu ha parlato anche l’Al- 
to rappresentante Ue Federica 
Mogherini, dopo aver avuto con- 
tatti conil premier Gentiloni e lo 
stesso Alfano. «Seguiamo la si- 
tuazione molto da vicino», spie- 
gano da Bruxelles, ribadendo 
l'invito ad Ankara a evitare «fri- 
zioni» con i Paesi Ue e a impe- 
gnarsi «a una soluzione pacifica 






delle dispute, a buoni rapporti 
di vicinato e a rispettare la sovra- 
nità» degli Stati, «specialmente 
in vista del vertice» con le istitu- 
zioni Ue del 26 marzo a Varna. 
Un invito alla Turchia a «rispet- 
tare il diritto internazionale» ar- 
riva anche dal presidente 
dell’Europarlamento Antonio 
Tajani, che ha espresso il suo 
«pieno sostegno» al capo di stato 
cipriota Nikos Anastasiadis. 
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«Europa e Stati Uniti nel mirino dei russi» 


Gli Stati Uniti e l’Europa sono 
«sotto attacco», con la Russia già 
al lavoro per influenzare e 
manipolare le elezioni che si 
svolgeranno nel 2018 nei Paesi 
occidentali, Italia compresa. A 
lanciare l’allarme sono i vertici 
dell’intelligence Usa che, 
intervenendo davanti al 
Congresso americano, ancora una 
volta hanno offerto una visione 
sulle interferenze di Mosca 
nettamente in contrasto con 
quella del presidente Donald 
Trump. Dito puntato anche sul 
Vecchio Continente, le cui 
divisioni per gli 007 americani 
rischiano di indebolire tutto il 
fronte occidentale, favorendo 
un’azione «sempre più 
aggressiva» non solo di Mosca ma 
anche della Cina. Il ragionamento 
del capo degli 007 americani, Dan 


Coats, è chiaro: Vladimir Putin, 
che con la scusa dei mondiali di 
calcio in Russia si appresta ad 
aumentare la repressione contro 
l'opposizione interna, è 
soddisfatto del lavoro fatto sulle 
elezioni presidenziali americane 
del 2016. Così ha da tempo messo 
nel mirino sia le elezioni di metà 
mandato in America, quando a 
novembre verrà rinnovata gran 
parte del Congresso, sia le elezioni 
politiche che si svolgeranno nelle 
prossime settimane e nei prossimi 
mesi in diversi Paesi europei. Il 
tutto in un quadro generale non 
roseo, dove «il rischio di conflitti 
nel mondo, compresi quelli tra le 
grandi potenze, non è mai stato 
così elevato dalla fine della guerra 
fredda». Con «la competizione tra 
gli Stati che aumenterà nei 
prossimi anni». 





Ma una via d’uscita alla crisi 
appare ancora lontana. Tanto 
più che ieri Ankara ha alzato il ti- 
ro, allargando lo scontro alla 
Grecia, ritenuta dante causa di 
Nicosia. «Non bisogna pensare 
che le ricerche di gas al largo di 
Cipro e le iniziative opportuni- 
stiche sulle rocce nel mar Egeo 
sfuggano alla nostra attenzione. 
Avvertiamo quelli che hanno su- 
perato i limiti a Cipro e nel mar 
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Egeo di non fare calcoli sbaglia- 
ti», ha minacciato Erdogan, po- 
che ore dopo l’entrata in collisio- 
ne di due motovedette delle 
guardie costiere turca e greca 
nelle acque dell'Egeo meridiona- 
le intorno agli isolotti di Imia 
(Kardak in turco), disabitati ma 
già in passato al centro di forti 
tensioni, che nel 1996 rischiaro- 
no di sfociare in un aperto con- 
flitto armato. 





ISRAELE 


Polizia: ncriminate 
il premier Netanyahu 
per corruzione) 


D TEL AVIV 


Per la polizia israeliana, Benya- 
min Netanyahu va incriminato 
per corruzione, frode e abuso di 
potere. Ma il premier in diretta 
tv ha respinto ogni accusa, assi- 
curando che non di dimetterà e 
che «tutto si chiuderà con un 
nulla di fatto». Dopo mesi di ten- 
sioni e indiscrezioni stampa, il 
primo nodo si è sciolto, anche se 
ora toccherà al procuratore ge- 
nerale Avichai Mandelblit deci- 
dere se le «raccomandazioni» di 
chi ha condotto le indagini preli- 
minari vanno accolte oppure re- 
spinte. Lì si giocherà la vera par- 
tita, ma Netanyahu, in un teso 
discorso alla nazione, si è detto 
sicuro che la magistratura, co- 
me spesso ha fatto in passato, 
non darà corso a quelle accuse. 

I due dossier su cui la polizia 
ha dato il suo verdetto riguarda- 
no due differenti indagini per le 
quali «ci sono sufficienti eviden- 
ze» per procedere con l’incrimi- 
nazione. La prima (Caso 1.000) è 
l'accusa di aver accettato regali 
illeciti da due uomini d’affari: l’i- 
sraeliano Arnon Milchan e l’au- 
straliano James Packer. Si parla 
di un totale di 750mila shekel dal 
primo e di 250mila dal secondo. 
La seconda indagine è basata sui 
rapporti con l’editore del quoti- 
diano “Yediot Ahronot”, Arnon 
Moses: i due avrebbero concor- 
dato servizi più morbidi nei con- 
fronti del governo in cambio di 
aiuti al giornale. 
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Claudio e Paola Regeni con la foto di un murale che raffigura il volto di Giulio 


Regeni: «Governo richiami ambasciatore» 





D ROMA 





A sei mesi dalla decisione del Go- 
verno di rinviare al Cairo l’amba- 
sciatore Giampaolo Cantini do- 
pol’omicidio di Giulio Regeni, la 
famiglia del ricercatore italiano 
parla di «fallimento» della mis- 
sione a lui affidata che «doveva 
consentire il raggiungimento 
della verità processuale su “tut- 
to il male del mondo” inferto su 
nostro figlio». E aggiunge: «Cre- 
diamo sia necessario un imme- 


diato cambio di rotta», con «l’im- 
mediata consegna dei video del- 
la metropolitana» e «la concerta- 
zione di una strategia investigati- 
va» comune tra Egitto e Italia. 
«Noi, e con noi tutti quelli che in 
ogni angolo del mondo hanno a 
cuore la Verità sul sequestro, le 
torture e la morte di nostro figlio 
Giulio - dice la famiglia Regeni 
insieme al proprio legale Ales- 
sandra Ballerini - temevamo 
che questo gesto sarebbe stato 
interpretato come una resa in- 


condizionata a quel potere che 
ha annientato Giulio e che occul- 
ta impunemente la verità da or- 
mai due anni. E in effetti l’amba- 
sciatore Cantini non aveva anco- 
ra fatto intempo a insediarsi che 
le autorità egiziane, forti di que- 
sta “normalizzazione dei rappor- 
ti”, provvedevano a oscurare il 
sito della Ecrf, long a cui appar- 
tengono i nostri consulenti egi- 
ziani; arrestare in aeroporto l’av- 
vocato Ibrahim Metwaly che sta- 
va recandosi a Ginevra invitato 


Cappato: «Ho fatto il mio dovere» 


Oggi la sentenza sulla vicenda di Dj Fabo: «I giudici devono 


di Andrea Scutellà 
D ROMA 





Comunque vada sarà una sen- 
tenza storica. Oggi Marco Cap- 
pato sarà dietro la sbarra del tri- 
bunale di Milano per l’ultima 
volta. I giudici diranno se l’aiu- 
to fornito a Dj Fabo, trasportato 
dal tesoriere dell’Associazione 
Luca Coscioni in Svizzera, può 
configurarsi come “Istigazione 
al suicidio” secondo l’articolo 
580 del Codice penale. 

C'è uno scenario che la spa- 
venta? 

«Spaventare no, nel senso 
che io penso di aver fatto il mio 
dovere e che l’autodetermina- 
zione nelle scelte sul fine vita sa- 
rà un diritto riconosciuto pre- 


sto o tardi anche nel nostro Pae- 
se. Penso che sia solo un proble- 
ma di quando succederà. Spe- 
riamo il prima possibile, perché 
per molte persone può signifi- 
care evitare il dramma di una 
tortura inutile». 

Se non la spaventa nulla c’è 
uno scenario che lei evitereb- 
be? 

«Preferirei partire da quello 
che spero, cioè che venga rico- 
nosciuta l’incostituzionalità di 
un divieto che risale fascismo e 
non fa alcuna distinzione tra un 
malato irreversibile, sottoposto 
a una sofferenza insopportabi- 
le, e una persona che si trova in 
condizioni perfette. Questo è in- 
compatibile con la nostra Costi- 
tuzione. Quello che ho detto in 





Marco Cappato 


aula è che se una sentenza di as- 
soluzione dovesse arrivare per 
il fatto che le azioni finali sono 
state commesse in Svizzera in- 
vece che in Italia, riterrei più 
giusta una condanna, perché 
discriminerebbe chi non è nelle 
condizioni di andare in Svizze- 


Se una 

sentenza 

di assoluzione 
dovesse arrivare perché 
le azioni finali Sono state 
commesse in Svizzera 
invece che in Italia, riterrei 
più giusta una condanna 


ra. Certo, anche questa decisio- 
ne sarebbe un precedente posi- 
tivo per chi si sobbarca il rischio 
di accompagnare un malato ter- 
minale in Svizzera». 

Cosa ricorda delle conversa- 
zioni con Fabo? 

«Lui mi diceva sempre: “Tu 


sentirsi liberi di decidere in coscienza» 


Fabo non l’hai conosciuto”. In 
realtà una sera siamo usciti con 
tutti i suoi amici, anche se in 
condizioni molto difficili, sia- 
mo andati in locale sui Navigli. 
Nella prima ora che eravamo Îì 
siamo stati bene, ricordo cheha 
assaggiato anche un po’ di Sam- 
buca. Quella volta l'ho visto ri- 
dere di un sorriso che era vera- 
mente il suo e ho capito cosa vo- 
leva dire. Poi sono arrivate le 
contrazioni, i dolori, gli spasmi 
e ho capito che anche se c’era- 
no attimi di serenità, non pote- 
vano durare». 

Quanto è stato importante 
l’apporto dellamammae della 
fidanzata di Fabo? 

«Se ci fossero state contrarie- 
tà, opposizioni, sarebbe stato 


dall’Onu a riferire sulle sparizio- 
ni forzate e sul caso di Giulio; di- 
sporre una perquisizione e un 
tentativo di chiusura di Ecrf». 

La Procura generale egiziana 
si era impegnata, il 21 dicembre 
scorso a «proseguire le indagi- 
ni, sulla base anche delle ipotesi 
investigative formulate dai magi- 
strati italiani”. Da allora — sosten- 
gono ancora i Regeni e il loro av- 
vocato — non è stata registrata in 
realtà nessuna “reazione” da 
parte della magistratura egizia- 
na sulla informativa italiana che 
ricostruisce le precise responsa- 
bilità di nove funzionari di pub- 
blica sicurezza egiziani perfetta- 
mente individuati». 


più difficile per Fabo ottenere 
quello che voleva, ma lo avreb- 
be comunque ottenuto. Car- 
men aveva lasciato il lavoro per 
stare tutto il giorno con lui, Va- 
leria andava continuamente, 
questo è stato determinante 
per rendere la scelta qualcosa 
che non è fatto per disperazio- 
ne ma con determinazione e se- 
renità. Il suo è stato un atto di 
amore perla vita». 

La partita sul fine vita si gio- 
cherà nella prossima legislatu- 
ra. È pentito di non essersi can- 
didato? 

«No, l’ho fatto perché i giudi- 
ci sono chiamati a una decisio- 
ne importante e devono essere 
liberi di prenderla in coscien- 
Za». 

Lalegge sul biotestamento è 
entrata in vigore a fine genna- 
io. Appunti, idee, critiche? 

«Come tutte le leggi bisogna 
battersi per l’applicazione prati- 
ca. La battaglia più importante 
in questo momento è di cono- 
scenza peri cittadini». 
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CORTE DEI CONTI 


Spese pazze, confermata 
la condanna per De Mattia 


| giudici contabili rigettano il ricorso dell’ex consigliere regionale della Lega Nord 
Dovrà restituire 8.452 euro: con i fondi del gruppo anche cyclette e un cellulare 





di Christian Seu 
D UDINE 





Ugo De Mattia, consigliere re- 
gionale e vicecapogruppo del- 
la Lega Nord dal 2008 al 2013, 
dovrà restituire 8.452 euro e 
un centesimo, indebitamente 
percepiti per spese effettuate 


treenne, risalgono al periodo 
compreso trail 2010 eil 2012. 
Secondo i giudici contabili, 
le spese «sono risultate preva- 
lentemente giustificate con 
scontrini fiscali anonimi e 
non collegabili al soggetto be- 
neficiario, nè risultano carat- 
terizzate dall’inerenza alla fi- 


dall’esponen- nalità istitu- 
te del Carroc- Love zionale 

cio ma non Il commercialista ha dell’attività 
ammesse a di politica e/o 
rimborso nei l'e@N icontato somme di funziona- 
meccanismi . mento del 
legati ai fondi senza alcuna attinenza gruppo». 
pubblici de- "attività iti De Mattia 
stinati al fun- con l’attività politica _ aveva  chie- 
zionamento sto e ottenu- 
dei gruppi consiliari. toilrimborso perl’acquisto di 


La prima sezione giurisdi- 
zionale centrale d’appello del- 
la Corte dei Conti di Triesteha 
infatti confermato la senten- 
za di primo grado, rigettando 
il ricorso presentato dai legali 
dell’esponente leghista. Gli 
episodi contestati al commer- 
cialista friulano, oggi settanta- 


generi alimentari, profumi, 
mobili, una cyclette, gioielli, 
abbigliamento, oggetti di pel- 
letteria, ceramiche, fiori, uno 
smartphone, un rasoio elettri- 
co, «nonché consulenze asse- 
ritamente destinate a finalità 
istituzionali, affidati ai mariti 
delle figlie». Quest'ultima ac- 
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cusa, riportata nella senten- 
za, è stata però smontata sia 
dal Gup del Tribunale di Trie- 
ste (De Mattia era stato assol- 
to con formula piena dall’ac- 
cusa di truffa) sia in primo 
grado dagli stessi giudici con- 
tabili. Una seconda contesta- 
zione della Procura riguarda- 


missione del danno erariale». 
Una tesi smontata dalla sen- 
tenza della Corte dei Conti, vi- 
sto che «la ricostruzione del 
Narduzzi, operata sulla base 
del ricordo e della conoscen- 
za dei fatti, ove limitata alle 
spese effettuate nell’ambito 
territoriale in cui i consiglieri 


va una spesa risiedevano 
di 1.094,12 e, presumibil- 
euro effettua- II difensore: «Non mente, era- 
ta secondo il l te no più pre- 
capogruppo escludiamo il ricorso senti, possa 
padano Dani- , . . ritenersi ra- 
lo Narduzzi in Cassazione. Alcuni gionevol- 

da De Mattia PORGE el mente atten- 
nella zona di Principi poco chiari» dibile, con- 
Pavia di Udi- 7 correndo a 


ne, dove all’epoca dei fatti l’al- 
lora consigliere risiedeva. Se- 
condo i difensori di De Mattia 
le dichiarazioni di Narduzzi - 
considerata la carenza di do- 
cumentazione a supporto - 
«non possono considerarsi 
prova presuntiva, né tanto- 
meno prova tout court di una 
sua responsabilità nella com- 


integrare i presupposti della 
prova presuntiva». 

Per i giudici contabili, De 
Mattia nella sua condotta ha 
superato i limiti e le rigorose 
condizioni per l'utilizzo dei 
fondi pubblici destinati al 
funzionamento dei gruppi 
consiliari di piazza Oberdan. 

Non è soddisfatto della sen- 





. Sdi 
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L’ex capogruppo della Lega Nord, Danilo Narduzzi, e Ugo De Mattia 


tenza l’avvocato Alberto Tof- 
ful, che con il collega Giusep- 
pe Roberto Merlino ha difeso 
l’ex consigliere regionale del 
Carroccio. «Non possiamo 
dirci soddisfatti della senten- 
za, che sostanzialmente non 
affronta i temi su cui ci erava- 
mo focalizzati nell’atto di ap- 
pello. Si sta discutendo - sot- 
tolinea Tofful- di 8 mila euro, 
dai 40 mila euro su cui inizial- 
mente si era focalizzata l’ac- 
cusa. Soprattutto, si continua 
a parlare delle consulenze, 


quando già la Corte aveva cas- 
sato, indicando la legittimi- 
tà». Il legale di De Mattia spie- 
ga di non condividere «certi 
principi indicati dai giudici 
contabili. E stato assunto co- 
me probante il principio di 
collocazione geografica delle 
spese sostenute dal mio assi- 
stito». 

Tofful non esclude il ricor- 
so in Cassazione: «Valutere- 
mo nelle prossime settima- 
ne». 
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di Davide Vicedomini 
D UDINE 


Venti manager friulani della sa- 
nità in lizza per concorrere al 
posto di direttore generale del- 
le Aziende ospedaliere. La com- 
missione nominata dal mini- 
stro della Salute, Beatrice Lo- 
renzin, ha stilato l'elenco nazio- 
nale idonei all’incarico di diret- 
tore generale degli enti del ser- 
vizio sanitario. Tra i 759 nomi fi- 
gurano 20 che svolgono o han- 
no già ricoperto ruoli dirigen- 
ziali in Friuli Venezia Giulia. 
Dalla fine di quest'anno, quan- 
do termineranno i primi con- 
tratti nelle Aziende sanitarie, la 
Regione dovrà pescare da que- 
sto albo. 

Iventi top manager 

Scorrendo la lista balza subito 
all’occhio la presenza degli at- 
tuali cinque direttori generali 
delle Aziende per l'assistenza 
sanitaria (Aas) regionali: Adria- 
no Marcolongo (Asuits), Anto- 
nio Poggiana (Aas 2 Bassa Friu- 
lana e Isontino), Pierpaolo Be- 
netollo (Aas3 Alto, Medio e 
Friuli Collinare), Mauro Delen- 
di (Asuiud) e Giorgio Simon 
(Aas5 Friuli Occidentale). Ma 
non mancano personalità che 
hanno già assunto ruoli mana- 
geriali in passato e che oggi so- 
no impiegati in altre regioni, co- 
me Paolo Bordon (direttore ge- 
nerale dell’Azienda sanitaria di 
Trento ed ex direttore Aas 5), 
Francesco Cobello (direttore 
generale Azienda ospedaliera 
universitaria integrata di Vero- 
na ed ex direttore dell'Azienda 
ospedaliera universitaria 
“Ospedali Riuniti” di Trieste), e 
Luciano Zanelli (direttore gene- 
rale azienda regionale Lombar- 
dia centrale acquisti spa, ex di- 
rettore generale Aas 5). Com- 


Top manager della sanità 
scatta la pagella a obiettivi 


Dal ministero della Salute l'elenco cui attingere per nominare i direttori generali 


Inseriti 20 professionisti del Fvg. Con valutazioni negative perderanno l’incarico 





I MANAGER DEL FVG NELL’ELENCO NAZIONALE IDON 


Pierpaolo Benetollo 
(direttore generale Azienda sanitaria 3) 
Stefano Bergagna 


(responsabile direzione amministrativa delle funzioni ospedaliere Aas 3) 


Paolo Bordon 


(direttore generale dell'Azienda sanitaria di Trento, ex direttore Aas 5) 


Andrea Canavacciuolo 

(direttore amministrativo Asuiud) 
Michele Chittaro 
‘(direttore sanitario Egas) 

Francesco Cobello 


EI ALL'INCARICO DI 





Adriano Marcolongo 
— direttore generale Asuits) 


| Flavio Paoletti 


Antonio Poggiana 
(direttore generale Aas 2) 


Laura Regattin 
(direttore sanitario Aas 3) 


Gianluigi Scannapieco 
(direttore generale Burlo Garofolo) 


Giorgio Simon 


(direttore generale Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, ex direttore dell'Azienda ospedaliera universitaria “ospedali riuniti” di Trieste) (direttore generale Aas 5) 


Gianni Cortiula 


(dirigente servizio organi di garanzia del consiglio regionale Fvg, ex direttore generale Aas 2 “Isontina”) 


Tecla Del Dò 

(direttore amministrativo Egas) 
Mauro Delendi 

(direttore generale Asuiud) 

Stefano Dorbolò 

(direttore amministrativo Burlo Garofolo) 


Fonte: Ministero della Salute 


pletano la lista Stefano Berga- 
gna, Andrea Canavacciuolo, 
Michele Chittaro, Gianni Cor- 
tiula, Tecla Del Dò, Stefano 
Dorbolò, Flavio Paoletti, Laura 
Regattin, Gianluigi Scannapie- 
co, Giuseppe Tonutti, France- 
sca Tosolini e Ilaria Venturini. 
Nella ripartizione delle aree, 
quelle più rappresentate sono 





la Alto, Medio e Friuli Collinare 
con quattro dirigenti, al pari 
della triestina. Seguono l’A- 
suiud con due, l’Aas 2 e l’Aas 5 
con uno. Ci sono infine tre di- 
rettori che ricoprono funzioni 
in Regione e due che fanno par- 
te dell’Egas, l'ente perla gestio- 
ne accentrata dei servizi condi- 
visi. 


Giuseppe Tonutti 
Francesca Tosolini 
Ilaria Venturini 


Luciano Zanelli 





Laselezione 

Per essere ammessi all’albo i 
top manager friulani hanno di- 
mostrato di essere in possesso 
di una serie di requisiti fonda- 
mentali per avere maggiore 
punteggio: diploma di laurea; 
comprovata esperienza dirigen- 
ziale, almeno quinquennale, 
nel settore sanitario o settenna- 


(responsabile servizio infermieristico distrettuale - distretto 4 Asuits) 


(direttore area servizi assistenza ospedaliera Regione Fvg) 
(direttore servizio assistenza farmaceutica Regione Fvg) 


(responsabile gestione risorse umane Aas 3) 


DIRETTORE GENERALE PER IL SERVIZIO SANITARIO 


> eu 


\ 






(direttore generale azienda regionale Lombardia centrale acquisti spa, ex direttore generale Aas 5) 


le in altri settori; attestato rila- 
sciato all’esito del corso di for- 
mazione in materia di sanità 
pubblica e di organizzazione e 
gestione sanitaria; attività di do- 
cenza svolta in corsi universita- 
ri e post universitari; pubblica- 
zioni e produzioni scientifiche 
negli ultimi cinque anni; diplo- 
mi di specializzazione; dottora- 


Più friulano in Rai, impegno del Governo 


Nella nuova convenzione si rafforzerà la programmazione in marilenghe. Malisani (Pd): si acceleri 


a 


È atteso il nuovo contratto tra la Rai e il Cdm per il trasmissioni in friulano 


W 


IA 
a 









D UDINE 


Una nuova convenzione, che 
rafforza la programmazione te- 
levisiva in friulano, cui potrà col- 
laborare l’Arlef, l'Agenzia per la 
lingua friulana. È l’attesa per il 
nuovo contratto tra la Rai e il Di- 
partimento per l'informazione 
e l'editoria della presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il cui rin- 
novo potrà essere siglato nei 
prossimi mesi dopo l’approva- 
zione del contratto di servizio 
stipulato dalla Rai con il Gover- 
no, che indicale attività di servi- 
zio pubblico. La convenzione 
scade a fine aprile e lunedì a Ro- 
ma, convocato dal Corecom, il 
Comitato regionale delle comu- 
nicazioni, si è riunito il tavolo di 


Innovazione tecnologica delle Pmi 
Bandi regionali per quasi 7 milioni 





D UDINE 





Entro le 16 del prossimo 23 
marzo scadranno i termini per 
presentare la domanda per gli 
aiuti a fondo perduto volti a so- 
stenere la competitività e l’in- 
novazione tecnologica delle 
Pmi. 

L’arco temporale per la ri- 
chiesta di contributi per la rior- 
ganizzazione e la ristruttura- 
zione aziendale delle Pmi, 
sempre in chiave innovativa, 
partirà invece dalle 10 del 27 
marzo e fino alle 16 del 16 mag- 
gio. Le scadenze dei due bandi 
Por fesr a sostegno degli inve- 


stimenti tecnologici e Ict sono 
state ricordate nell'incontro 
organizzato dalla Regione con 
Carnia Industrial Park. Duran- 
te l'appuntamento sono stati 
illustrati anche il ruolo e le fun- 
zioni dell'Agenzia investimen- 
ti Fvg, le agevolazioni e le linee 
contributive regionali a favore 
del mondo imprenditoriale. 
La prima misura descritta ha 
riguardato gli aiuti a fondo per- 
duto per sostenere la competi- 
tività e l'innovazione tecnolo- 
gica delle Pmi nei diversi setto- 
ri del sistema produttivo regio- 
nale che punta a finanziare la 
realizzazione di investimenti 


tecnologici in Fvg. La dotazio- 
ne del bando è di 6 milioni 350 
mila euro. 

Sono ammissibili i progetti 
di investimento che, utilizzan- 
do i mutamenti della tecnolo- 
gia per aumentare la competi- 
tività della Pmi, si sostanziano 
nella creazione di un nuovo 
stabilimento o nell’amplia- 
mento della capacità di uno 
esistente o ancora nella diver- 
sificazione della produzione 
per ottenere beni o servizi mai 
realizzati precedentemente 
oppure in un cambiamento 
fondamentale del processo 
produttivo complessivo. Fra le 


confronto Rai-Regione per get- 
tare le basi del documento, che 
potrà essere definito nel detta- 
glio dopo la pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale, attesa a mar- 
zo, del contratto di servizio. 
All'incontro hanno partecipato 
il presidente Corecom Fvg, Gio- 
vanni Marzini, il direttore rela- 
zioni istituzionali della Rai, Fa- 
brizio Ferragni, il direttore coor- 
dinamento sedi regionali ed 
estere Luigi Meloni, il responsa- 
bile della sede per il Fvg Guido 
Corso e il presidente del Consi- 
glio regionale, Franco Iacop. 
Dal vertice è emerso un impe- 
gno concreto a procedere, in 
maniera partecipata e condivi- 
sa anche con la Regione, alla ste- 
sura della nuova convenzione, 


spese ammissibili sono state ri- 
cordate quelle per macchina- 
ri, impianti, strumenti, attrez- 
zature e sensoristica hardware 
e beni immateriali quali soft- 
ware e licenze d'uso oltre a ser- 
vizi specialistici e di consulen- 


che avrà valenza quinquennale 
e che prevede dunque, oltre alla 
produzione di programmi rea- 
lizzati da e per il territorio, an- 
che format di respiro internazio- 
nale, come Est-Ovest, nonché la 
realizzazione di una rafforzata 
programmazione televisiva in 
friulano — da affiancare alla pro- 
duzione di programmi in lingua 
slovena-a cui potrà collaborare 
l’Arlef. L'impegno, insomma, è 
quello per un'ulteriore valoriz- 
zazione delle attività della sede 
regionale Rai per il Fvg in termi- 
ni di produzione di notiziari in- 
formativi e di programmi radio- 
fonici e televisivi, anche nelle 
lingue minoritarie. Al vertice si è 
discusso anche dell’esigenza di 
ammodernare e adeguare delle 





za tecnologica e informatica 
per la pianificazione dei pro- 
cessi di riorganizzazione e ri- 
strutturazione aziendale con- 
nessi ai progetti di investimen- 
to. 

Il secondo bando ha riguar- 


ti di ricerca, master e abilitazio- 
ni professionali. 

Lorenzin: «Riforma epocale» 
L’idoneità avrà la durata di 
quattro anni, fatta salva la deca- 
denza nei casi prescritti dal legi- 
slatore, e l'elenco sarà aggiorna- 
to con cadenza biennale. «Con 
la formazione del primo elenco 
nazionale di idonei alla nomi- 
na di dg degli enti del servizio 
sanitario — dichiara il ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin 
—, si realizza una riforma epoca- 
le che ha l’obiettivo di riequili- 
brare i rapporti tra il vertice po- 
litico regionale e la governance 
delle aziende sanitarie, per sle- 
gare, in particolare, la nomina 
dei dg dalla “fiducia politica” e 
agganciarla a una valutazione 
di profilo esclusivamente tecni- 
co, finalizzata alla selezione di 
professionalità qualificate e 
adeguate». Una sorta di pagel- 
la, insomma. Tanto che sarà 
inoltre prevista la decadenza 
dall'incarico per i direttori che 
entro 24 mesi non abbiano rag- 
giunto gli obiettivi. 

Telesca: «Più meritocrazia» 

Il Friuli Venezia Giulia si era già 
dotato di un albo da cui pesca- 
re i direttori generali delle 
Aziende sanitarie. Anche in 
quel caso a valutare i candidati 
era stata un'apposita commis- 
sione. «I requisiti richiesti a li- 
vello nazionale — sottolinea l’as- 
sessore alla sanità Maria San- 
dra Telesca — erano a maglie an- 
cora più strette. Si è dato quindi 
maggior peso alla meritocrazia. 
La strada perseguita è quella 
giusta perché ritengo che la po- 
litica ha un suo ruolo che deve 
essere distante da quello rico- 
perto dai direttori generali. So- 
lo così la sanità può svolgere ap- 
pieno la sua funzione». 
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strutture tecniche dopo il pas- 
saggio al digitale, con l’impegno 
dei vertici Rai in quella direzio- 
ne, e dell'opportunità di una de- 
finizione condivisa dell'uso del- 
le risorse che lo Stato mette a di- 
sposizione della sede Fvg. 
Chiede di accelerare Gianna 
Malisani, deputata del Pd. «La 
convenzione scadrà a fine apri- 
le: occorre quindi accelerare i 
tempi. Bene l'impegno a un con- 
fronto con la Regione, ma è 
chiaro che la positiva previsione 
di una produzione anche televi- 
siva di trasmissioni in friulano 
non potrà essere residuale sia in 
termini di ore sia di personale. Il 
Governo, sollecitato da un mio 
ordine del giorno approvato dal- 
la Camera, si era impegnato a 
prevedere 90 ore di trasmissioni 
tv. E evidente che prevederne di 
meno rischia di non dare una ri- 
sposta adeguata in termini 
quantitativi e qualitativi al rico- 
noscimento pieno della mino- 
ranza linguistica friulana». 


dato i contributi per gli investi- 
menti, riorganizzazione e ri- 
strutturazione aziendale delle 
Pmi volto a sostenere il conso- 
lidamento in chiave innovati- 
va.La dotazione delbando è di 
euro 2 milioni 302 mila euro e, 
anche in questo caso, gli aiuti 
sono destinati alle microim- 
prese e alle Pmi, inclusi i liberi 
professionisti. Possono essere 
ammessi ai contributi, i pro- 
getti di investimento in tecno- 
logie dell'informazione e della 
comunicazione. Per entrambi 
i bandi, le domande devono 
essere presentate alla Camera 
di commercio, territorialmen- 
te competente per via telema- 
tica esclusivamente tramite il 
sistema informatico Frontend 
generalizzato (Feg) a cui si ac- 
cede dal sito internet della Re- 
gione o, mediante collegamen- 
to, dal sito internet della Cciaa. 
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L’INDAGINE » IRES FVG 





di Michela Zanutto 
D UDINE 





Il posto fisso arranca e il Friuli 
Venezia Giulia si rifugia nelle 
partite Iva. Nel 2017 in regione 
sono state aperte oltre 8 mila 
nuove partite Iva, 250 in più ri- 
spetto all'anno precedente, con 
unincremento del 3,2 per cento, 
superiore al Nordest (fermo 
all’1,6 per cento) e alla media ita- 
liana (1,9 per cento), stando ai 
dati diffusi ieri dall’Ires. Il setto- 
re più vivace è quello dell’istru- 
zione che in un anno cresce del 
23 per cento, in particolare con 
la formazione professionale. A 
guidare la corsa in Friuli Venezia 
Giulia è l’area dell’Isontino, che 
cresce addirittura in doppia ci- 
fra (12,7 per cento). Più contenu- 
ti gli incrementi di Udine (1,4 
per cento) e Trieste (1,9 per cen- 
to), mentre Pordenone è inlinea 
con la media regionale (3,6 per 
cento). La provincia di Gorizia è 
inoltre quella che presenta in Ita- 
lia la variazione più alta in termi- 
ni percentuali assieme ad Ascoli 
Piceno e a Trapani, le uniche tre 
con aumenti superiori al 12 per 
cento. 

«Nel 2016 era stato registrato 
il numero di nuove aperture di 
partite Iva più basso dall’inizio 
della crisi economica, circa 7 mi- 
la800-ha spiegato il ricercatore 
dell’Ires, Alessandro Russo, che 
si è occupato di rielaborare i dati 
del ministero dell'Economia e 
delle Camere di commercio -—. 
Un trend in continuità con la 
tendenza negativa iniziata nel 
2011 e interrotta solo nel 2014, 
l’anno dell’adesione al regime fi- 
scale “di vantaggio”. Nel 2014 
avevamo osservato un notevole 
incremento su base annua, pari 
al 7 per cento. Il 2017 si pone 
dunque in controtendenza ri- 
spetto al biennio precedente, 
ma con un numero di nuove par- 
tite Iva ancora lontano rispetto 
ad alcuni anni fa, quando supe- 
ravano le 9 mila unità». Per 
quanto concerne la natura giuri- 
dica, lo scorso annola crescita in 
regione ha riguardato prevalen- 
temente le società di capitali 
(conil5,6 per cento) ele persone 
fisiche (il 3,8 per cento). Queste 
comprendono sia le ditte indivi- 
duali sia i lavoratori autonomi, 
inclusi i liberi professionisti, e 
costituiscono il 74 per cento del 
totale. Nello specifico l’aumen- 
to si è concentrato tra i lavorato- 
ri autonomi (8,1 per cento), 
mentre le aperture di nuove dit- 





LE APERTURE DI PARTITE IVA IN FVG PER SETTORE D’ATTIVITÀ 2016/2017 
VARIAZIONE VARIAZIONE 


Agricoltura, silvicoltura e pesca 


Industria 

Costruzioni 

Commercio 

Trasporto e magazzinaggio 


Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
Servizi di informazione e comunicazione 
Attività finanziarie e assicurative 


Attività immobiliari 


Attività professionali, scientifiche e tecniche 


Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 


Istruzione 
Sanità e assistenza sociale 


Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 


Altre attività di servizi 
TOTALE 


Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze 


Il posto fisso scarseggia 
così crescono le partite Iva 


Nel 2017 debutto per oltre 8 mila liberi professionisti, al top il Settore istruzione 
In regione +3,2% meglio che nel resto del Nordest. Corrono Gorizia e Pordenone 





2016 
Udine 3.563 
Pordenone 1977 
Trieste 1.485 
Gorizia 781 


Trentino-Alto Adige 7.972 
Veneto 36.713 
Emilia-Romagna 34.025 
Nordest 86.516 
ITALIA 


te individuali hanno registrato 
una crescita modesta (con lo 0,9 
per cento). In lieve calo anche le 
società di persone (meno 3,2 per 
cento). Come accennato, fra 
2016 e 2017, il settore dell’istru- 
zione è cresciuto di 23 punti per- 
centuali. Questo soprattutto nel- 


SOCIETÀ DI INTESA SANPAOLO 


Conti Fideuram in attivo: 
utile netto di 871 milioni 





D MILANO 





Fideuram chiude il 2017 con 
una raccolta netta a 12,4 mi- 
liardi di euro (+47%), quasi in- 
teramente costituita da ri- 
sparmio gestito pari a 11,8 mi- 
liardi. L'utile netto consolida- 
to si attesta a 871 milioni, in 
aumento dell’11% e sostenu- 
to dalla crescita delle com- 
missioni ricorrenti (+12%). 
Lo rende noto un comunica- 
to la società di private ban- 
king di Intesa Sanpaolo nel 
quale si evidenzia che si tratta 
della «migliore performance 
commerciale di sempre». La 


raccolta netta in fondi comu- 
ni, pari a 7,3 miliardi, ha regi- 
strato un incremento di 8,8 
miliardi rispetto al flusso ne- 
gativo di 1,5 miliardi del 2016. 
A tale risultato ha contribuito 
anche la raccolta di 1 miliar- 
do di piani individuali di ri- 
sparmio (Pir). Il comparto as- 
sicurativo e quello delle ge- 
stioni patrimoniali hanno re- 
gistrato, rispettivamente, 3,1 
miliardi e 1,1 miliardi di rac- 
colta netta. Il totale delle mas- 
se amministrate raggiunge 
214,2 miliardi in crescita 
dell’8% rispetto ai 198 miliar- 
di del 2016. 


LE APERTURE DI PARTITE IVA 2016/2017 


502.381 511.803 


VARIAZIONE VARIAZIONE 


2017 ASSOLUTA % 
3.613 50 14 
2.049 72 3,6 
1.513 28 19 
880 99 12,7 
7.993 21 0,3 
37.243 530 1,4 
34.629 604 1,8 
87.920 1.404 1,6 Fonte: 


9.422 


la formazione professionale, do- 
ve capita che gli insegnanti sia- 
no professionisti convocati ad 
hoc. Nel settore del commercio 
il lavoro autonomo o imprendi- 
toriale cresce del 16,4 per cento, 
anche se in netto calo rispetto 
all'anno precedente (perde 6,6 


LA PROPOSTA 


elaborazioni IRES FVG su dati Ministero 
1,9 dell'Economia e delle Finanze 
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«Qualsiasi progetto di rilancio 
dell’Unione europea che preve- 
da la riduzione delle spese agri- 
cole sarebbe limitato e senza 
ambizione. È necessario, inve- 
ce, aumentare le risorse proprie 
dell’Unione». È l’opinione 
espressa dal presidente di Con- 
fagricoltura Claudio Cressati, in 
vista della riunione informale 
dei capi di Stato e di governo 
che si terrà a Bruxelles il 23 feb- 
braio prossimo con, all'ordine 
del giorno, la discussione sulle 
priorità politiche del prossimo 
quadro finanziario pluriennale 





2016 2017 ASSOLUTA 
1.009 958 dall 
419 443 24 
637 732 95 
1.412 1.319 CE) 
149 112 -37 
7714. 680 -94 
233 252 19 
154 176 22 
149 160 ll 
1.115 1.274 159 
258 309 51 
152 187 35 
478 565 87 
301 284 -17 
566 604 38 
7.806 8.055 249 


punti). A seguire si trovano le at- 
tività professionali scientifiche e 
tecniche (15,8 per cento del tota- 
le), che evidenziano un aumen- 
to di 159 unità rispetto all'anno 
precedente, pari al 14,3 per cen- 
to. Un comparto che compren- 
de sia le libere professioni (tra le 


della Ue. «Le spese per l’agricol- 
tura ammontano a meno di 
mezzo punto percentuale sul 
prodotto interno lordo degli Sta- 
ti membri - aggiunge Cressati —. 
Scendere sotto questa percen- 
tuale metterebbe a rischio la so- 
vranità alimentare dell’Unione, 
che è basata su una produzione 
allineata alle esigenze dei con- 
sumatori in termini di sicurezza 
e qualità». A livello europeo, la 
tutela delle risorse naturali su 
circa la metà dell’intera superfi- 
cie dell’Unione è garantita dagli 
agricoltori. Sono 44 milioni i po- 
sti di lavoro assicurati dal setto- 
re e le produzioni agro-alimen- 


% 
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altre notai, avvocati, commercia- 
listi, ingegneri, architetti), sia 
quelle attività non regolamenta- 
te da ordini professionali (pub- 
bliche relazioni e comunicazio- 
ne, consulenza gestionale, col- 
laudi e analisi tecniche, pubblici- 
tà e ricerche di mercato). Sem- 
pre a livello settoriale si può evi- 
denziare che il numero di nuove 
aperture in edilizia si è dimezza- 
to in pochi anni: da quasi mille 
200 nel 2011 a poco più di 600 
nel 2016. Nell’ultimo anno si è al 
contrario osservata un’inversio- 
ne di tendenza dopo una lunga e 
profonda crisi (14,9 per cento, 
circa un centinaio di unità in 
più). Un altro settore che mostra 
un incremento rilevante è quel- 
lo della sanità e assistenza socia- 
le, sia alivello regionale (18,2 per 
cento) sia nazionale. 
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«Garantire il bilancio agricolo Ue» 


Cressati: il comparto assicura 44 milioni di posti di lavoro, è realtà vitale 


tari stanno conquistando una 
crescente presenza sui mercati 
internazionali. Grazie all’inno- 
vazione tecnologica, il ruolo del 
settore agricolo può ulterior- 
mente crescere, con un contri- 
buto di rilievo anche nelle politi- 
che ambientali, turistico-pae- 
saggistiche e di contrasto al 
cambiamento climatico. «L’agri- 
coltura è una realtà economica 
e sociale vitale, che va assoluta- 
mente preservata all’interno di 
un’Unione Europea più coesa e 
rafforzata da una dotazione di 
bilancio superiore a quella at- 
tuale», conclude il presidente re- 
gionale di Confagricoltura. 





LA CURIOSITÀ 
Un'impresa 

su sei è aperta 
da stranieri 
Donne in vetta 
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Una partita Iva su sei è straniera, 
pari a mille e 22 persone su 5 mi- 
la 976. Crescono del 15,2 per 
cento le Americhe, mentre c’è 
una netta flessione per Europa 
(meno 11,2 per Ue e meno 2,9 
per extra Ue), Africa (meno 
11,5), Asia e Oceania (meno 
17,4), a testimonianza del fatto 
che la crisi economica ha colpi- 
to anche l'immigrazione da lavo- 
ro. 
Guardando alle partite Iva nel 
loro complesso, si mettono in 
proprio soprattutto gli uomini, 
mala crescita su base annua pre- 
mia le donne. Prendendo in con- 
siderazione le sole persone fisi- 
che, nel 2017 il 61 per cento delle 
nuove aperture ha riguardato gli 
uomini, ma rispetto al 2016 la 
crescita è stata più accentuata 
perla componente femminile (5 
per cento contro il 3 dei maschi). 
«Nel recente passato la partita 
Iva era diventata sempre più 
spesso una modalità peri giova- 
ni per entrare o rimanere nel 
mercato del lavoro, in alternati- 
va alle forme contrattuali più tra- 
dizionali», ha detto il ricercatore 
che ha curato l'indagine per l’I- 
res, Alessandro Russo. Ma su 
questo stato di cose si è innesta- 
to il Jobs Act che, assieme agli 
sgravi contributivi per le assun- 
zioni a tempo indeterminato, ha 
favorito la costituzione di con- 
tratti di lavoro dipendente ri- 
spetto a rapporti di lavoro auto- 
nomo con partita Iva, come av- 
veniva invece con maggiore fre- 
quenza nel passato. Ovviamen- 
te solo per gli under 35. Guar- 
dando ai dati, nell’ultimo trien- 
nio 2015/17, sia a livello nazio- 
nale sia regionale è diminuita la 
quota di nuove partite Iva aperte 
da giovani sotto i 35 anni. Au- 
menta invece la componente 
over 50, che comprende quasi 
un quarto delle nuove aperture 
relative alle persone fisiche (tale 
incidenza fino al 2014 era infe- 
riore al 20 per cento). (Mm.z.) 


EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA 
DEI SERVIZI CONDIVISI - Via Pozzuolo 330 - Udine 
Estratto del bando di gara 
Egas ha indetto, in nome e per conto delle Aziende 
del SSR FVG gare a procedura aperta ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016, per servizi e beni di seguito indicati: 
a ID17REA001 gara a procedura aperta, (art. 60 del 
D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzi- 
one per l'affidamento della fomitura in full service di 
sistemi diagnostici per esami POCT. € 5.980.276,00 
+ € 2.990.138,00 per opzioni contrattuali. Scaden- 
za 15/03/2018 apertura 16/03/2018 ore 09.30. b 
ID16PRE004.1 gara a procedura aperta, (art. 60 
del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una conven- 
zione per l'affidamento della fornitura di prodotti per 
cateterismo vescicale. € 829.205,05 + € 450.386,05 
per opzioni contrattuali. Scadenza 15/03/2018 aper- 
tura 22/03/2018 ore 09:30. c ID14PRE032.1 gara a 
procedura aperta, (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), peri 


la stipula di una convenzione per l'affidamento della 


ID17EC0003 gara a procedura aperta, (art. 60 del 
D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzi- 
one per l'affidamento della fornitura di cancelleria. € 
1.387.600,00 + € 450.970,00 per opzioni contrattuali. 
Scadenza 15/03/2018 apertura 20/03/2018 ore 09:30 
e ID16REA002.1 gara a procedura aperta, (art. 60 
del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una conven- 
zione per l'affidamento della fomitura in full service di 
strumentazione, reagenti e materiali di consumo per 
citofluorimetria. € 1.888.000,00 + € 1.321.600,00 per 
opzioni contrattuali. Scadenza 15/03/2018 apertura 
20/03/2018 ore 14:30. Procedure espletate in modal- 
ità telematica su https:/eappalti.regione.fvg.it. 
Il Direttore Soc. Gestione e Sviluppo strategie 
centralizzate di gara dr.ssa Elena Pitton 
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In famiglia non c’è ripresa 


La Corte dei conti: colpa del debito pubblico. E l'Ue potrebbe chiedere correttivi 


D ROMA 


La ripresa c’è, l’economia è in 
miglioramento, ma il momento 
di cantare vittoria non è ancora 
arrivato. Anzi, abbassare la guar- 
dia sarebbe un errore, perché 
ancora troppe sono le difficoltà 
incontrate dalle famiglie. Il mo- 
nito arriva dalla Corte dei conti 
che, di fronte al presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e 
al premier Paolo Gentiloni, all’i- 
naugurazione dell’anno giudi- 
ziario della magistratura conta- 
bile richiama l’attenzione della 
politica ai problemi reali dei cit- 
tadini. Anche perché, se è vero 
che i conti pubblici sono stati 
messi in sicurezza, le criticità e 
le incertezze restano, tanto che, 
secondo l'Ufficio parlamentare 
di bilancio, non si può escludere 
che questa primavera la Com- 
missione Ue torni a chiedere 
all'Italia «misure correttive». In 
pratica una nuova manovra-bis. 

Ma fonti del ministero dell’E- 
conomia rassicurano: «Nessuna 
manovra aggiuntiva attesa», af- 
fermano infatti precisando che 
«il continuo progresso dell’eco- 
nomia - segnalato di recente an- 
che dall'andamento della produ- 
zione industriale — fa ritenere 
che gli obiettivi di bilancio ver- 
ranno centrati e che l’imposta- 
zione dei conti pubblici potrà es- 
sere confermata anche nell’am- 
bito della sorveglianza euro- 
pea». A scattare la prima fotogra- 
fia sui conti pubblici è stato il 





Il capo dello Stato Sergio Mattarella e Angelo Buscema, Corte dei conti 


neo presidente della Corte dei 
conti, Angelo Buscema: «Il mi- 
glioramento dei risultati econo- 
mici e dei conti pubblici conse- 
guito dall'Italia negli ultimi anni 
— osserva — non consente di ab- 
bassare la guardia. L'uscita dalla 
recessione e la ripresa non pon- 
gono infatti ancora termine alle 
difficoltà quotidiane di tante fa- 
miglie». Quasi un avvertimento 


a poco più di due settimane dal- 
le elezioni, rafforzato anche dal 
giudizio specifico sulla finanza 
pubblica. I conti sono sulla stra- 
da del riequilibrio, ma un ulte- 
riore crescita del debito pubbli- 
co è una via ormai «preclusa», 
un percorso «non più praticabi- 
le». Non tanto per il rispetto de- 
gli obblighi europei, quanto, ha 
puntualizzato Buscema, per «il 


rispetto di un maggior equilibrio 
intergenerazionale nella riparti- 
zione degli oneri». 

A guardare attentamente alle 
regole Ue è invece l'Ufficio par- 
lamentare di bilancio. La diffe- 
renza tra le stime sull’aggiusta- 
mento del saldo strutturale pro- 
poste dal governo nell’ultimo 
Documento programmatico di 
bilancio e dalla Commissione 
nelle previsioni d'autunno la- 
sciano presagire, anche que- 
st'anno, una manovra correttiva 
simile a quella richiesta nel 
2017. Secondo l'Autorità guida- 
ta da Giuseppe Pisauro, «il ri- 
spetto delle regole del braccio 
preventivo è di nuovo a rischio 
di deviazione significativa». In 
più, sembra «particolarmente ar- 
dua» anche l'impresa di elimina- 
zione delle clausole di salvaguar- 
dia 2019-2020, quest'anno in 
gran parte disinnescate in defi- 
cit. Gli spazi per ulteriore flessi- 
bilità, al momento, sembrano in- 
fatti ben pochi. Il giudizio dell’U- 
pb arriva a bocce ferme. 

Il quadro potrebbe però modi- 
ficarsi (in meglio o in peggio) nei 
prossimi mesi. La Commissione 
europea ha infatti recentemente 
rivisto al rialzo le stime sulla cre- 
scita dell'economia italiana nel 
2018 e non è escluso che a mag- 
gio, quando aggiornerà tutte le 
previsioni di finanza pubblica, 
possa ritoccare anche i numeri 
relativi a debito e deficit. Intanto 
oggil’Istatrenderà notala prima 
stima sul Pil del 2017. 





PENSIONI 


Sono in 300 mila 
gli interessati 
all Ape volontario 


D ROMA 


In questa campagna elettorale 
c'è molta «pubblicità inganne- 
vole sulle pensioni»: il presiden- 
te dell'Inps, Tito Boeri, bacchet- 
ta le forze politiche che fanno 
promesse sull’abolizione della 
legge Fornero avvertendo che il 
ritorno alle regole per l’accesso 
alla pensione precedenti la rifor- 
ma del 2011 costerebbe all’ini- 
zio 14 miliardi l’anno e poi 20 
miliardi a regime creando un 
debito pubblico ulteriore di cin- 
que punti di Pil, cioè 85 miliardi. 

Boeri ha espresso la sua pre- 
occupazione sull'andamento 
della campagna elettorale a 
margine della presentazione 
dell’avvio della procedura per 
l’accesso all’Ape volontario. Da 
ieri, infatti, si può fare domanda 
di certificazione del diritto a 
chiedere il «prestito finanziario 
con garanzia pensionistica» 
che, secondo le stime date dallo 
stesso Boeri, potrebbe interessa- 
re una platea di 300.000 persone 
nel 2018 e altre 115.000 nel 
2019. 

Potranno chiedere il prestito 
le persone che hanno almeno 
63 anni e cinque mesi di età e 
che matureranno il diritto alla 
pensione di vecchiaia entro tre 
anni e sette mesi. Dovranno ave- 
re maturato almeno 20 anni di 
contributi nella stessa gestione 
e una pensione attesa di almeno 
1,4 volte il trattamento minimo 
(710 euro al mese). 
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VAR% 
TITOLO Chiu leri Inizio 
€leri SU anno 





A 
A.S. Roma 0,559 -124 -6,83 0,414 
A2A 1,405 -123 -7,69 1,228 
Acea 14,350 -2,11 -7,18 11,300 
Acotel Group 3,430 -6,03 -22,01 3,483 
Acsm-Agam 2,370 -2,07 3,22 1,514 
Aedes 0,438 -0,79 -6,38 0,307 
Aeffe 2,200 -3,08 -0,72 1,100 
Aeroporto di Bologna 15,460 -0,26  -3,37 9,861 
Alba 5 z - 3,000 
Alerion 3,160 0,32 4,64 2,537 
Ambienthesis 0,380 -2,31 3,82 0,377 
Amplifon 13,240 0,68 2,48 8,625 
Anima Holding 6,285 -3,46 4,84 4,885 
Ansaldo Sts 12,040 0,17 0,25 10,798 
Aquafil 12,150 -2,41 -2,72 9,538 
Ascopiave 3,230 -0,62 -8,96 2,708 
Astaldi 2,460 -0,32 7,99 2,043 
ASTM 19,040 -2,86 -20,23 10,026 
Atlantia 24,280 -158 -7,22 21,051 
Aut Merid 29,300 1,03. 3,46 17,854 
Autogrill 10,590 -0,84  -7,27 8,130 
Avio 13,100 0,46 -2,89 10,010 
Azimut 17,605 -1,07 10,24 15,297 
B 
B Carige 0,007 -2,63 -8,64 0,007 
BCariger 88,500 - 12,45 49,599 
B Desio-Br 2,200 © &LB7 1,980 
B Desio-Brr 2,250 135 6,23 1,863 
BFinnat 0,452 -3,83 12,89 0,345 
B Santander 5,500 -1,80 0,55 4,751 
BSardegnar 6,900 -0,29 2,22 5,998 
B&C Speakers 10,980 0,55 0,37 7,478 
B.F. 2,650 -2,21 7,20 2,360 
Banca Farmafactoring 5,815  -0,09 9,35 4,074 
Banca Generali 27,100 -4,31 -0,70 22,659 
Banca Ifis 35,420 0,91 -9,85 24,958 
Banca Mediolanum 7,000 -4,11 -1,20 6,185 
Banca Sistema 2,185 -3,32 -3,23 2,014 
Banco BPM 2,910 -3,24 10,04 2,204 
Basicnet 3,480 -1,14 -6,60 3,193 
Bastogi 1130 -131 -3,83 1,037 
BB Biotech 57,700 0,35 3,13 48,744 
Bca Intermobiliare 0,600 -2,91 15,94 0,448 
Bca Profilo 0,233 -0,64 -2,27 0,172 
BE 0,970 0,52 -8,06 0,674 
Beghelli 0,423 1,93 2,67 0,367 
Beni Stabili 0,661 -0,38 -13,48 0,518 
Best Union Co. 3,160 -3,07 5,33 2,957 
Bialetti Industrie 0,530 -2,57 0,19. 0,369 
Biancamano 0,316 0,96 -1,89 0,134 
Biesse 41,840. -0,76 1,85 18,972 
Bioera 0,218 -1,80 18,03 0,166 
Boero 19,500 - 0,86 17,937 
Borgos Risp 0,342 6,88 0,320 
Borgosesia 0,590 - -L01 0,230 
BPER Banca 4,547 -1,32 9,30 3,880 
Brembo 12,100 -0,90 -2,65 11,527 
Brioschi 0,077 -1,28 -5,7,5 0,050 
Brunello Cucinelli 25,400 -1,36 -6,38 19,520 
Buzzi Unicr 12,140 0,17 -6,54 10,901 
Buzzi Unicem 20,720 -0,86 -9,24 19,206 
c 
Cadit 4,630 -0,86 878 3,556 
Cairo Communicat 3,645  -0,27 <L1 3,497 
Caleffi 1,340. -2,55 -759 1,226 
Caltagirone 3,110 1,63 3,67 2,019 
Caltagirone Ed. 1,370. -1,79 5,38 0,724 
Campari 6,060 -0,16 -4,64 4,626 
Carraro 3,330 -4,86  -11,72 1,277 
Cattolica As 9,505 -0,89 5,26 5,534 
Cembre 21,800 -0,91 -145 13,876 
Cementir Hold 7,160 -0,56 -4,15 3,883 
Centrale del Latte d'Italia 3,370 0,30 -3,11 
Ceram. Ricchetti 0,280 - 2,15 0,170 
Cerved 10,950 -0,09 2,24 7,598 
CHL 0,020 -1,96 -1,48 0,019 
CIA 0,184 2,51 -10,66 0,157 
Cir 1,076 -2,71 -6,92 1,021 
Class Editori 0,380 -1,04 0,16 0,319 
CNH Industrial 11,070 -0,14  -1,25 8,163 
Cofide 0,494  -2,47 -12,89 0,379 
Coima Res 8,300 -119  -7,42 6,491 
Conafi Prestito' 0,239 2,14 -3,12 0,229 
Cr Valtellinese 10,698 -3,05 -13,73 8,600 
Credem 7,380 0,14 4,61 5,682 





2016-2017 cap. 
min€ | max€ rail 
0,882 223 
1,641 4413 
17,006 3077 
7,266 15 
2,493 184 
0,527 140 
2,470 239 
19,396 558 
3,083 - 
3,457 138 
0,448 36 
14,483 3000 
7,141 1965 
12,500 2411 
13,145 517 
3,826 761 
6,611 243 
25,252 1911 
28,427 20151 
31,596 126 
11,642 2714 
14,103 343 
19,408 2530 
TITOLO 
0,036 406 
91,736 1A 
2,614 260 
2,372 30 DE 
0,478 168 | P 
6,143 - D'Amico 
8,710 46 Dada , 
13,583 122 Damiani 
2,774 277 Danieli 
6,615 986 Danieli rnc 
30,717 3192 Datalogic 
49,057 1901 De'Longhi 
8,002 5277 Dea Capital 
2,832 178 Delclima 
3,515 4455 Diasorin 
4,002 215 Digital Bros 
1,586 137 Dobank 
63,065 Ga E 
1,532 95 Edisonr 
0,286 156 EEMS 
1,218 130 El Towers 
Qo21 83 | ELEn 
0,790 1499 Elica 
3,473 30 Emak 
0,741 57 Enav 
0,463 ul Enel 
48,051 1150 Enervit 
0,323 9 Eni 
20,741 85 | ePRICE 
0,350 = Erg 
0,596 22 Esprinet 
5,741 2186 Eukedos 
15,097 4068 Eurotech 
0,093 60 Exor 
29,228 1744 Exprivia 
14,329 492 F 
1200 401 Falck Renewables 
FCA-Fiat Chrysler Aut. 
5,051 42 Ferragamo 
4,758 di Ferrari 
1,534 2 | Fidia 
3,473 368 Fiera Milano 
1,472 171 Fila 
6,851 7020 Fincantieri 
4,905 263 FinecoBank 
10,601 1660 FNM 
25,572 373 Fullsix 
8,037 1145 G 
2,777 4,150 47 n 
0,391 3 Gabetti 
11,664 2117 Gamenet 
0,045 6 Gas Plus n 
0,219 yu Gedi Gruppo Editoriale 
1517 860 Gefran . 
0,445 37 Generali 
12,338 15103 | Geox 
0,706 363 | Gequity 
9,063 299 GimaTT È 
0,283 ll Gr. Waste Italia 
50,926 121 H 
7,849 2442 Hera 
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1,005 -0,99 -2,90 1,009 1,379 34 
0,228 -0,44 -11,49 0,223 0,342 150 
4,000. 0,25 0,30 2,452 4,907 73 
0,990 1,43 -6,52 0,942 1,240 81 
22,100 0,91 11,67 18,870 23,419 901 
15,900 1,12 14,55 13,074 16,918 640 
30,050 2,04 -1,02 18,409 34,150 1745 
24,320 0,08 -4,63 22,471 29,664 3644 
1,380 -1,15 2,60 1068 1,495 429 
71,000 -0,28 -4,70 54,795 80,786 3971 
9,380  -2,60 -13,79 9,483 15,329 135 
12,050 -2,19 -8,99 10,222 14,340 968 
1,005 0,50 4,74 0,720 1,031 110 
0,087 -0,23. 187 0,083 0,142 4 
45,100 -0,99 -14,99 44,885 55,751 1283 
25,180 -0,87 -168 20,932 34,074 490 
2,350 -0,63 -3,69 1469 2,910 152 
1,330  -2,92 -8,59 0,900 2,037 223 
4,062 -0,29 -9,57 3,162 4,656 2203 
4,654 -0,73 -8,83 3,863 5,571 47383 
3,180 -2,15 -8,78 2,553 3,750 57 
13,352 -0,96 -3,46 12,988 15,753 48706 
2,530  -2,32 -117 2,528 4,406 106 
15,710 -0,70 3,42 10,036 16,857 2361 
3,940 -2,35 -6,41 3,852 8,098 208 
0,956 -144 -6,64 0,868 1,147 22 
1,390 -1,70 3,04 1,231 1,658 50 
57,780 -0,86 12,74 40,892 64,001 13990 
1,414 0,28 -5,67 0,684 2,066 74 
1,814 -0,87 -22,81 0,931 2,278 532 
17,292 -2,03 14,06 8,653 19,896 26933 
21,640 -0,46 -150 20,763 29,584 3644 
99,320 0,06 13,77 55,078 103,860 19288 
7,300 -2,67 -0,48. 5,268 10,163 38 
2,085 # 9ll 1,375. 2,404 151 
18,600 -0,53 -6,39 13,155 20,983 647 
1,320 -2,58 2,33 0,470 1,520 2256 
9,222 -0,30 9,20 5,348 10,145 5620 
0,694 -1,00. 3,20 0,472 0,814 301 
1,030 -7,21 -1,86 1040 2,923 2 
0,407 -0,49 0,52 0,386 0,583 23 
8,300 -1,89 5,20 7,604 8,672 253 
2,600 0,78 -0,38 2,436 3,283 116 
0,570 -2,56 -19,49 0,572 0,877 291 
9,020 -2,28 -7,58 2,865 13,643 130 
15,180 -175 1,07 13,467 16,238 23802 
2,670 -104 -7,29 1905 3,842 697 
0,043. 0,70 -12,07 0,029 0,130 5 
17,060 -2,23 3,71 14,846 19,121 1515 
0,135 -147 -3,93 0,120 0,172 8 
2,694 -3,02. -8,30 2,161 3,112 4043 











VAR% 
TITOLO Chiu ; Inizio 
leri 

I 

1Grandi Viaggi 2,220 - 13,85 0,950 
IGD 0,784 -4,39 -18,59 0,695 
Ima 72,550 5,07 7,64 57,539 
Immsi 0,682 -257 -721 0,352 
Indel B 32,800 4,79 -120 25,339 
Industria e Inn 0,081 -0,25 -45,27 0,079 
Intek Group 0,284 - 3,80 0,199 
Intek Group rnc 0,414 2,22 7,77 0,320 
Interpump 27,440 -0,36 2,96 15,511 
Intesa SPaolo 3,075 -0,98 11,64 2,084 
Intesa SPaolor 3,202. -0,68 20,56 2,001 
Inwit 5,485 0,18 -10,67 4,264 
Irce 2,700 -0,74 3,13 1,784 
Iren 2,376  -2,54  -5,04 1,494 
Isagro 1,788. -O,ll 5,11 1,117 
Isagro Azioni Sviluppo 1,200 -0,41 6,38 0,955 
ITWAY 1,215 0,41 -4,10 1,166 
Italcementi i - 5 = 
Italgas 4,420 -0,99 -11,60 3,507 
Italiaonline 2,965 -117 -4,72 1,807 
Italiaonline rnc 296,000 -  -1,33 292,000 
Italmobil 23,450 0,21 -2,82 21,925 
IVS Group 11,800 -2,80 -10,54 8,478 
J 

Juventus FC 0,781 0,13 3,17. 0,302 
K 

K.R.Energy 4,649 1,05 -22,85 4,118 
L 

La Doria 13,660 -2,98 -15,26 8,398 
Landi Renzo 1,380 -5,87 -11,88 0,346 
Lazio 1,436 170. 24,87 0,579 
Leonardo 8,410 -2,66 -16,57 8,520 
Luve 10,350 -3,27 4,17 10,361 
Luxottica 48,480 -1,22 -4,47. 45,508 
Lventure Group 0,658 -0,90 -2,52 0,552 
Mm 

ME&C 0,114 0,44 -5,02 0,111 
M. Zanetti Beverage 7,200 0,14 -5,39 6,581 
Maire Tecnimont 3,668  -1,93 -14,22 2,502 
MARR 21,000 1,16 -2,33 17,305 
Mediacontech 0,608 -5,00 -0,57 0,591 
Mediaset 3,094 -0,13 -3,85 2,851 
Mediobanca 9,796 -0,04 3,99 7,373 
Mid Industry Cap - . - = 
Mittel 1,805 4,34 0,84 1,330 
MolMed 0,533 -0,74 1148 0,407 
Moncler 26,550 E 2,91 16,342 
Mondadori 1,980 1,12 -10,08 1,179 
Mondo Tv 5,410 -181 -14,94 3157 
Monrif 0,240 -3,23 25,85 0,182 
Monte Paschi 3,400 -5,29 -12,60 3,366 
Moviemax a Di 3 hi 
Mutuionline 13,260 -3,49 141 8,493 
N 

Netweek 0,228 -0,87 -7,54 0,200 
Nice 3,290 -120  -6,27 2,358 
Nova RE SIIQ 0,185 -3,90  -13,71 0,185 





VAR% 2016-2017 cap. 
TITOLO Chiu leri Inizio nine liane inmil 
€leri anno di€ 
o 
Olidata 0,154 - - 0,155 0,155 5 
Openjobmetis 12,780 -0,31 -101 5,670 13,977 175 
5,500 -0,27 -0,99 4,779 6,810 1249 
P 
Panariagroup 5,050 -156 -13,97 3,313 6,947 232 
Parmalat 3,020 0,17 -2,27 2,855 3,225 5586 
Piaggio 2,308 0,17 3,22 1460 2,829 833 
Pierrel 0,205 -330 3,74 0,182 0,272 10 
Pininfarina 2,020 0,25 2,12 1,263 2,550 109 
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MH IL SOLE 

Sorge alle 7.14 e tramonta alle 17.31 
MH LA LUNA 

Sorge alle 6.26 e tramonta alle 16.13 
ILSANTO 

San Valentino Martire 


PROVERBIO 
A Sant Valentin 
al cjante il lodulin. 
A San Valentino 
canta l’allodola. 
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LE STAR 


Una fucina 
di campioni: 


da Linda a Mizzau 


Qualla e Restivo 





di Monica Tortul 





Unf fucina di talenti. Nei suoi quasi 40 
anni di storia la società udinese ha sfor- 
nato tanti campioni, anche se tutte le gio- 
vani promesse hanno poi dovuto migra- 
re altrove per trovare le condizioni ideali 
per allenarsi e per fare il salto di qualità. 
Matteo Restivo è l’ultimo in ordine di 
tempo. Il 23enne udinese, che con la ma- 
glia dell’Unfnon ha mai vinto nulla, nep- 
pure una medaglia italiana giovanile, nel 
2017 è entrato nella storia del nuoto ita- 
liano. Emigrato a Firenze, il suo talento è 
esploso. Agli assoluti primaverili di Ric- 
cione dell’anno scorso il friulano ha vin- 
to i 200 dorso in 1’56’’55, tempo che gli è 
valso il record italiano, il titolo assoluto e 


il pass iridato. Alice Mizzau, originaria di 
Beano di Codroipo, ha fatto invece il pri- 
mo salto di qualità proprio a Udine, sotto 
la guida di Carlo Lesa. Anche nel suo caso 
sono state però le esperienze fuori regio- 
ne a far uscire completamente le sue po- 
tenzialità. Poi un’ascesa verso il succes- Î 
so. Ha partecipato a due Olimpiadi e il 

suo risultato più rappresentativo è lo sto- 
rico argento mondiale conquistato nel 
2015 con la staffetta 4x200 stile libero. A 
Udine ha ottenuto importanti risultati 
anche Rachele Qualla, campionessa ita- 
liana giovanile nel 2009 nei 50, 100 e 200 
dorso, che a 20 anni ha però detto addio 
al nuoto. Da ricordare anche altri azzurri 
come Andrea Savino, Stefano Linda, Lo- | @& 
renzo Mansutti e Sergio Marini. Lorenzo Mansutti 


F) 


Stefano Linda 


Dita 
Rachele Qualla 
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Matteo Restivo 


Andrea Savino 





IL CASO PISCINA 















Gli atleti salutano 


ga 


l’Unf: «Addio 
non ci meriti» 


Le famiglie concludono il rapporto con la società 
| genitori dei 250 ragazzi: noi presi in giro 





di Davide Vicedomini 


Le famiglie degli agonisti scari- 
cano l'Unione Nuoto Friuli. Al 
termine di un’assemblea che si 
è svolta nei giorni scorsi i geni- 
tori dei 250 atleti hanno deciso 
di interrompere, a partire dalla 
prossima stagione che inizierà 
a settembre, il rapporto con la 
società sportiva. «L'Unf- han- 
no detto mamme e papà a riu- 
nione conclusa — fa già parte 
del passato. Non ci sentiamo 
più rappresentati da chi ci ha 
presi in giro». Si chiudono così 
oltre 40 anni di storia gloriosa 
di un settore che ha visto cre- 
scere talenti 
del calibro di 
Alice Mizzau, 
plurimedaglia- 
ta nello stile li- 
bero, e Miche- 
le Restivo cam- 
pione italiano 
dei 200 dorso. 
Lo strappo 

Gli stessi geni- 
tori, la scorsa estate, avevano 
accettato l'aumento del 10 per 
cento delle quote di tessera- 
mento per coprire parte del 
buco di bilancio dell’Unf con- 
tratto con la Fondazione To- 
madini, proprietaria della pi- 
scina, ed evitare così lo sfratto 
dall’impianto. In più di un’oc- 


Lasciato il Tomadini, 
l’Unf ha spostato 
l’attività nella piscina 
di villa Primavera 


casione una delegazione si era 
anche fatta avanti con la pro- 
prietà per traghettare la socie- 
tà sportiva con l’obiettivo di 
salvare oltre 40 anni di storia e 
generare un ricambio ai verti- 
ci. Ma a sorpresa, a fine no- 
vembre, la dirigenza dell’Unf 
ha comunicato la risoluzione 








Driver 


PNEUMATICI E ASSISTENZA 


del contratto d'affitto per l’uti- 
lizzo delle corsie dell’impianto 
natatorio del Tomadini - con 
decorrenza primo giugno -, 
con la decisione di trasferire 
l’intera attività nella piscina di 
villa Primavera. Uno sposta- 
mento che non sarebbe stato 
indolore. Anche durante l’ulti- 


FELETTO UMBERTO (UD) 
VIA E. FERMI, 63 
TEL. 0432.570993 
pneusfriuli@libero.it 


ASSISTENZA PNEUMATICI 






mo direttivo convocato per le 
nuove cariche, i vertici 
dell’Unf hanno dichiarato che 
a villa Primavera non ci sareb- 
be stato spazio per tutti gli ago- 
nisti. 

Verso il Cus 

Da quila scelta di intraprende- 
re strade separate, a malincuo- 


CONTROLLO TOTALE 





Id 


Vidus: «Puntare sugli agonisti 










rc. 
re certo, ma anche con uno 
strascico di polemiche da par- 
te dei genitori degli agonisti. 
«Ci siamo sacrificati in questi 
anni ma poi ci hanno scaricati 
dicendo che dovevano lascia- 
re il Tomadini e ridimensiona- 
re il settore», hanno dichiarato 
alcuni papà. E ora non resta 





non è una scelta redditizia» 


L'Unione Nuoto Friuli prende atto della 
decisione dei genitori. «Avevamo proposto di 
inserire i propaganda, un settore degli agonisti, 
nella scuola nuoto - informa il presidente 
Maurizio Vidus -. Evidentemente non è stata 
accettata. Dispiace per l'ammirazione che 
provo per alcuni collaboratori tecnici che fanno 
parte della squadra e che conosco da 30 anni. È 
una scelta che rispetto. Vuol dire che 
ripartiremo da zero, dai più piccoli». Il bilancio 


dell’Unf si dovrebbe chiudere 
quest’anno con un disavanzo «tra 
i 10 mila euro e i 25 mila, ma 
ripianeremo il debito prima di 
terminare il nostro rapporto con il 
Tomadini. La situazione è sotto 
controllo. La società è sana e 
anche i rapporti con la dirigenza 
del convitto non sono più tesi 
come in passato». Il rilancio 
passerà ora attraverso il 
potenziamento dell’attività 


nell’impianto di Villa Primavera di 
Campoformido. «Ci sono tante nuove idee - 
spiega ancora Vidus -. Stiamo prendendo 
contatto con società e associazioni per curare 
gli aspetti legati alla disabilità e alla 
riabilitazione con attività da svolgere nel corso 
delle mattinate». «Dispiace lasciare il Tomadini 
- conclude Vidus - ma non c’era altra soluzione. 
AVilla Primavera purtroppo non potevamo 
ospitare tutti gli agonisti perché abbiamo 
capito in questi anni che puntare solo su questo 
settore non è redditizio». (da.vi.) 


che accasarsi da altre parti. L’i- 
potesi più accreditata è quella 
del Cus, il centro universitario 
sportivo, che utilizza già al To- 
madini gli spazi per il tria- 
thlon. «E un nome di prestigio 
a noi gradito. Valuteremo il da 
farsi nei prossimi giorni, per- 
ché ci sono diversi nomi in 
campo», hanno fatto sapere. 
Porte aperte al Tomadini 
Al Tomadini, nell’ottica di 
creare un vero quartiere poli- 
sportivo, non ci pensano nem- 
meno a dare il benservito al 
nutrito gruppo di talenti. Anzi, 
da Marcello Pensa, presidente 
della polisportiva Ermanno 
Lizzi, la socie- 


tà che ha pre- 

L’ipotesi più accredita- soin gestione 
o la piscina del 

ta è che la scelta cada Tomadini do- 
. ; po che l’Unio- 

sul Cus, ilcentro univer- ne Nuoto 
sai . Friuli ha get- 
sitario sportivo tato la spu- 


gna, arrivano 
parole di speranza e di apprez- 
zamento nei confronti dei ge- 
nitori. «Spazi per nuotare nel 
nostro impianto ci sono — com- 
menta —. L'intenzione è quella 
di garantire la prosecuzione 
dell’attività degli agonisti, 
qualsiasi sia la società che rac- 
coglierà l’eredità». 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'ORDINE DEGLI AVVOCATI 


«La nuova laurea magistrale è necessaria per crescere» 


Il presidente Conti difende le scelte dell’ateneo udinese: guardiamo con sconcerto al rinfocolare della polemica con Trieste 


L’Ordine degli avvocati di 
Udine interviene nel dibatti- 
to sollevato da alcuni indu- 
striali sulla presunta inade- 
guatezza del nuovo corso di 
laurea magistrale in Diritto 
per l'innovazione delle im- 
prese e delle pubbliche am- 
ministrazioni rispetto alle 
esigenze di formazione dei 
neolaureati che il mondo 

dell'industria manifesta. 

RK 

L'Ordine degli avvocati rileva 
come sussistano alcuni equivo- 
ci sulla corretta identificazione 
della figura dell’avvocato e di 
quella del consulente giuridico 


d'impresa, equivoci che si vor- 
rebbero dissolvere per consen- 
tire soprattutto agli studenti di 
avere una chiara visione delle 
competenze e delle prerogative 
tipiche delle figure professiona- 
li. Il corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza è l’unico che 
può abilitare all'esercizio della 
professione forense, all'accesso 
all'esame di magistratura e 
all'esame notarile. Su quella ba- 
se si dovranno innestare pro- 
cessi formativi successivi. E er- 
rato ritenere che questo percor- 
so rappresenti una chiusura 
all'attuale: le innovazioni si pos- 
sono comprendere e studiare 


solo se si è in possesso di una 
solida conoscenza dell’ordina- 
mento giuridico tradizionale. 
L'università di Udine ha saputo 
diversificare l'offerta formativa 
nel campo delle scienze giuridi- 
che, che soffrono di una perdita 
di appeal su scala nazionale, of- 
frendo allo studente uno sboc- 
co professionale contiguo a 
quello tradizionale, che è quel- 
lo del consulente giuridico di 
impresa. Questa figura si diffe- 
renzia da quella dell’avvocato, 
sia perché priva della facoltà di 
difendere una parte in giudizio, 
sia perché può stipulare un con- 
tratto di lavoro subordinato: co- 





Il presidente Maurizio Conti 


sa questa impossibile per l’av- 
vocato, dal momento che tale 
vincolo costituirebbe causa di 
incompatibilità con l'esercizio 
della professione forense e de- 
terminerebbe la cancellazione 


dall'albo professionale. Il con- 
sulente d'impresa può declina- 
re le sue competenze a suppor- 
to delle necessità dell'azienda. 
Il nuovo corso di laurea rappre- 
senta un punto di equilibrio tra 
la necessità di conferire una vi- 
sione d’insieme dell’ordina- 
mento giuridico e la proiezione 
del futuro laureato nella compe- 
tizione globale. Appare quindi 
del tutto opportuno che lo stu- 
dio della contrattualistica inter- 
nazionale sia preceduto dallo 
studio delle istituzioni di diritto 
privato, perché per redigere un 
contratto internazionale è pri- 
ma necessario sapere che cosa 


sia un contratto. 

Le toghe friulane valutano 
con favore l'iniziativa didattica 
dell’ateneo udinese, e guarda- 
no con sconcerto al rinfocolare 
della polemica, che si sperava 
sepolta da decenni, sulla “con- 
correnzialità” con l’università 
di Trieste. L'esperienza insegna 
che dalla collaborazione, e non 
dalla contrapposizione, nasco- 
no grandi idee e progetti; lo 
stesso Ordine forense testimo- 
nia il contributo ricevuto dall’u- 
niversità di Udine nella organiz- 
zazione a ciclo continuo di 
eventi formativi per i propri 
iscritti. L'Università di Udine 
esce promossa a pieni voti 
dall'esame cui gli avvocati 
l'hanno sottoposta: basterà ri- 
cordare che una lusinghiera 
percentuale dei laureati udine- 
si supera brillantemente l’esa- 
medi avvocato. 

Maurizio Conti, presidente 

Ordine degli avvocati di Udine 





IL DIBATTITO SULL’UNIVERSITÀ 
«Il Diritto per l’innovazione ci serve» 


Parola agli studenti: «Siamo profondamente soddisfatti del lavoro svolto dal dipartimento di Scienze giuridiche» 


di Giacomina Pellizzari 





Tutti contro gli industriali. 
Anche gli studenti di Giuri- 
sprudenza respingono le cri- 
tiche avanzate dai gruppi Da- 
nieli, Eurotech e Glp alla for- 
mazione giuridica garantita 
dall’università di Udine. Se- 
condo gli imprenditori l’ate- 
neo non sforna laureati in- 
compatibili con le esigenze 
delle aziende, ecco perché 
avrebbero voluto veder atti- 
vare al posto della laurea ma- 
gistrale in Diritto per l’inno- 
vazione delle imprese e della 
pubblica amministrazione, 
un corso tutto incentrato sul 
diritto internazionale. L’ate- 
neo ha respinto le critiche e 
ora pure gli studenti si schie- 
rano al suo fianco. 

«Sono profondamente sod- 
disfatto del lavoro fatto». Lo- 
renzo Genna, il rappresen- 
tante degli studenti di Giuri- 
sprudenza , non ha dubbi: il 
percorso seguito dal diparti- 
mento di Scienze giuridiche 
ha coinvolto tutti quelli che 
andavano coinvolti nella pro- 
gettazione della nuova lau- 
rea magistrale pensata per 
sfornare i consulenti d’azien- 
da. Genna frequentando il 
corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Giurispruden- 
za, è certo che «la nuova ma- 
gistrale non andrà in contra- 


OGGI IN VIA TOMADINI 








Anche gli studenti promuovono l’ 


sto con l'esistente». 

«Valuto positivamente la 
nuova iniziativa didattica — 
aggiunge — soprattutto alla 
luce delle ultime modifiche 
apportate». Modiche che 
danno la possibilità ai lau- 
reandi di anticipare l’avvio 
del praticantato prima della 
laurea. «L'università di Udi- 
ne che ha già aderito a que- 
sta innovazione, ha colto al 
volo il fatto di poter inserire 


istituzione della nuova laurea magistrale 


nel piano di studio anche le 
cosiddette “cliniche” che 
consentono agli studenti di 
seguire le attività improntate 
sui casi giuridici». Gli studen- 
ti, iisomma, non hanno al- 
cun dubbio sulla bontà 
dell’offerta formativa propo- 
sta dall’ateneo friulano. E a 
chi gli fa notare che alcuni 
laureati giudicano non pro- 
prio opportune le lezioni di 
Diritto agrario nel piano di 


Si celebra la cerimonia del Tocco 


Oltre settanta i premiati tra nuovi arrivi e avanzamenti di carriera 


L'Università di Udine si appre- 
sta a celebrare la seconda edi- 
zione della attesa Cerimonia 
del Tocco, rivolta ai nuovi pro- 
fessori ordinari, associati e ri- 
cercatori dell'Ateneo, di prove- 
nienza sia interna sia esterna, 
ma anche al personale tecnico 
amministrativo neoassunto. 
L’evento — per oltre 70 premiati 
— è in programma oggi, alle 11, 
nell’aula3in via Tomadini 30a. 

Il tocco è il copricapo che 
simboleggia l'ingresso nel mon- 
do accademico. La cerimonia 
del Tocco rappresenta sia un 
segno di benvenuto per i nuovi 
ricercatori, professori e per il 


personale tecnico amministra- 
tivo, sia un riconoscimento per 
l'avanzamento di carriera. Eun 
momento solenne volto a sotto- 
lineare il senso di appartenen- 
za all'Ateneo, e per fare questo, 
il rettore Alberto De Toni con- 
segnerà a ciascun premiato un 
simbolo personalizzato e diffe- 
renziato. 

Il personale andato in quie- 
scenza riceverà il sigillo dell’A- 
teneo friulano, un riconosci- 
mento per il contributo dato in 
questi anni al progresso dell’U- 
niversità. 

Ai nuovi docenti e per l’avan- 
zamento di carriera ai ruoli di 


professore associato e ordina- 
rio, il rettore consegnerà una 
speciale medaglia commemo- 
rativa che, oltre al nome del do- 
cente impresso sul retro insie- 
me alla data di presa di servi- 
zio, presenta al centro un sim- 
bolo differenziato per fascia di 
appartenenza. 

Peri ricercatori è stato scelto 
il volto di Leonardo Da Vinci, 
peri professori associati è stata 
scelta, invece, l’immagine del 
tocco accademico e del ramet- 
to di alloro, mentre per i profes- 
sori ordinari la riproduzione 
della cattedra originale di Gali- 
leo. 





studio degli attuali corsi, 
Genna ricorda che «il Diritto 
agrario ha lo stesso valore del 
Diritto industriale». 

Sempre gli studenti fanno 
notare, inoltre, che Udine ha 
arginato il calo degli iscritti 
che sta registrando buona 
parte dei corsi di laurea in 
Giurisprudenza anche in se- 
di con storie più prestigiose 
rispetto al corso istituito nel 
1995 a Udine, a 20 anni dalla 
nascita dell'università friula- 
na. Padova è una di queste: 
nell'ultimo decennio la sede 
staccata di Treviso ha perso 
la metà degli iscritti. Nello 
stesso periodo, Udine ha toc- 
cato il picco delle 240 imma- 
tricolazioni nel 2009/10, 
mentre nell’anno accademi- 
co in corso il numero delle 
matricole, rispetto all'anno 
precedente, registra una per- 
dita minima di cinque unità. 
Da 99 unità, gli iscritti al pri- 
mo anno sono passati a 94, il 
totale degli studenti da 667 a 
611. La laurea magistrale in 
Diritto per l'innovazione del- 
le imprese e della pubblica 
amministrazione è stata pen- 
sata anche per arginare que- 
sta tendenza determinata 
dal calo di richiesta della tra- 
dizionale figura dell’avvoca- 
to, proveniente dal mondo 
dellavoro. 
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L'ESPERTO DI DIRITTO SOCETARIO 


«Nessun gap di formazione» 


Anche l'avvocato Luca Ponti 
(nella foto) che da sempre la- 
vora con le società di tutto il 
mondo, invita alla prudenza: 
«Non possiamo dimenticare 
che abbiamo avvocati che svol- 
gono l’attività giudiziale, avvo- 
cati che seguono gli uffici lega- 
li delle aziende e figure inter- 
medie che decidono di fare 
esperienze anche nei consigli 
di amministrazione. Dentro a 
queste macro distinzioni cam- 
biano anche le esigenze di for- 
mazione». Ponti non crede 
che la formazione garantita 
dall’università di Udine sia da 
buttare: l'avvocato le promuo- 
ve anche perché negli ultimi 
30 anni sono cambiate molte 
cose. 

«Quando ho iniziato a occu- 
parmi di Diritto societario il 
gap che avevo rispetto a un 
collega di Milano era legato al- 
la conoscenza. A Milano sape- 
vano certe cose che in provin- 
cia non conoscevamo. A Udi- 
ne non avevamo accesso a tut- 
te le riviste, mentre ora lo svi- 
luppo della conoscenza è 
uguale ovunque, tutti abbia- 
mo accesso al sapere non più 





diversificato. La differenza la 
fanno la capacità di fare sinte- 
Sb». 

Ma non solo perché Ponti fa 
notare anche che se in passato 
«gli studi professionali faceva- 
no attività giudiziale anche 
all’estero, ora ci siamo resi 
conto che se devi andare a sti- 
pulare un contratto in Polonia 
o in Cina devi conoscere il ter- 
ritorio. Non riesci a gestirlo 
senza conoscere il territorio 
dal punto di vista antropologi- 
co». Detto tutto ciò, Ponti pro- 
muove l’ateneo friulano: «Non 
sono convinto che ci sia un 
gap di formazione da colma- 
re». (&P.) 
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AVVISI ECONOMICI 


MINIMO 15 PAROLE 


Gli avvisi si ricevono presso la sede della A. 
MANZONISC. S.p.A. 
TRIESTE: Via di Campo Marzio, 10 - tel. 040 
6728328, fax 040 6728327, dal lunedì al vener- 
ìì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. 
A. MANZONI&C. S.p.A. non è soggetta a 
ncoli riguardanti la data di pubblicazione. In 
aso di mancata distribuzione del giornale per 
Ì ati per 
0 posticipati 
a delle disponibilità tecniche. 


d 
motivi di forza maggiore gli avvisi accet 
giorno festivo verranno anticipati 
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La pubblicazione dell'avviso è subordinata 

dl dacabile giudizio della direzione de 

giornale. Non verranno comunque ammessi 

al 

e 











i redatti in forma collettiva, nell’in- 
i più persone o enti, composti con 








p nte legate 0 comunque 
di senso vago; richieste di danaro o valori e di 
rancobolli per la risposta. 
esti da pubblicare verranno accettati se 
edatti con calligrafia leggibile, meglio se 
itti. La collocazione dell'avviso verrà 























































































































effettuata nella rubrica ad esso pertinente. 
Le rubriche previste sono: 1 immobili vendita; 
2 immobili acquisto; 3 immobili affitto; 4 lavo- 
o offerta; 5 lavoro richiesta; 6 automezzi; 7 
attività professionali; 8 vacanze e tempo libe- 
0; 9 finanziamenti; 11 matrimoniali; 12 attività 
cessioni/acquisizioni; 13 mercatino; 14 varie. 
Costi a parola. Rubrica Lavoro richiesta 0,80 
euro nelle uscite feriali e festive; rub 
nanziamenti 3,50 euro uscite feriali e 5 euro 
ic 
S 



































nelle uscite festive. Tutte le altre 
euro nelle uscite feriali e 2,70 nelle 
stive. 
Si avvisa che le inserzioni di offerte di lavoro, 
in qualsiasi pagina del giornale pubblicate, si 
intendono destinate ai lavoratori di entrambi i 
sessi (a norma dell'art. 1 della legge 9-12-1977 
n. 903). Le tariffe per le rubriche s'intendono 
per parola. | prezzi sono gravati del 22% di tas- 
sa per l'Iva. Pagamento anticipato. 
L'accettazione delle inserzioni termina alle ore 
2 di due giorni prima la data di pubblicazione. 
Gli errori e le omissioni nella stampa degli 
avvisi daranno diritto a nuova gratuita pubbli- 
cazione solo nel caso che risulti nulla l'efficacia 
dell'inserzione. Non si risponde comunque dei 
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danni derivanti da errori di stampa o impa- 
on chiara scrittura dell'originale, 
inserzioni od omissioni. | reclami 
ti errori di stampa devono essere 
fatti entro 24 ore dalla pubblicazione. 

\Vvisi economici” non sono previsti 
giustificativi o copie omaggio. 
Non saranno presi in considerazione reclami 
di qualsiasi natura se non accompagnati dalla 
ricevuta dell'importo pagato. 



































LAVORO 
OFFERTA dl 


CERCASI EDUCATORI per Udine e provincia 
in possesso di laurea in ambito socio-psico-pe- 
dagogico o diploma e con esperienza docu- 
mentata con minori dai 6 agli 11 anni. Si prega 
di inviare il proprio cv al seguente indirizzo: 
segreteria@aracon.it 








FALEGNAMERIA TRICESIMO cerca vernicia- 
tore anche artigiano, pratico tinte e finitura 
mobili Telefono 0432851593 
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Rubano oggetti per la casa: prese 


Quattro donne di etnia rom denunciate per furto dopo il raid in un negozio del terminal studenti 


Furto in casa 
in via del Pioppo 
sparisce un pc 


Ancora furti nelle abitazioni 
nella zona nord della città. I 
malviventi sono entrati in 
azione in questo caso in via del 
Pioppo: hanno forzato la porta 
d’ingresso di un 
appartamento e, dopo aver 
messo a soqquadro le stanze, 
sono riusciti a portare via un 
computer portatile del valore 
di diverse centinaia di euro. 
Sul caso indagano i carabinieri 
della Compagnia di Udine. 


di Christian Seu 


Ognuna con il suo ruolo, ben 
definito. Il palo, quella incari- 
cata di distrarre i commessi, 
altre due componenti della 
gang deputate a selezionare e 
portare via la merce. La Squa- 
dra Mobile della polizia ha in- 
dividuato una banda di quat- 
tro donne, tutte di origine 
rom, che un mese fa avevano 
rubato piccoli elettrodomesti- 
ci e oggetti per la casa nel 
punto vendita Satur di piazza- 
le Rita Levi Montalcini, nelle 
strutture del nuovo terminal 
studenti. Tutto in rosa e tutto 
in famiglia: gli agenti hanno 
denunciato G.H. di 53 anni, le 
figlie di 26 e 15 anni e una ter- 
za parente, la ventiquattren- 
ne D.H. Che sono ora indaga- 
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Le donne in azione da Satur. Sopra il “film” del raid ladresco nel negozio 


te per furto aggravato in con- 
corso: il questore Claudio 
Cracovia ha ritenuto inoltre 
di rivolgere alle donne un av- 
viso orale, atto con cui si in- 


«Rosetta uccisa per vendetta)» 


La tesi della criminologa Bruzzone, domani ospite dell’Università 


Rosetta Quaiattini«è stata chia- 
ramente uccisa per vendetta». 
Ne è convinta la criminologa e 
psicologa forense Roberta 
Bruzzone, che terrà domani al- 
le 11. 30 nell’aula 3 del polo 
economico giuridico il semina- 
rio “Il ruolo delle scienze fo- 
rensi sulla scena del crimine: 
limiti e possibilità”. Introdotta 
da Andrea Scella, ordinario di 
diritto processuale penale 
dell’ateneo friulano, Bruzzone 
parlerà della sua esperienza 
professionale in rapporto agli 
accertamenti da compiersi sul- 
la scena del crimine. L’ingres- 
so in sala è libero fino ad esau- 
rimento dei posti disponibili. 

Alla vigilia della lectio magi- 
stralis, l’esperta si esprime 
sull'omicidio ancora irrisolto 
della settantenne uccisa venti 
giorni nella sua casa di Bei- 
vars. Un assassinio dai contor- 
ni ancora sfuocati, con tanti in- 
terrogativi che attendono ri- 
sposta. «Non andrei a cercare 
lontano dalla cerchia delle sue 
conoscenze l’omicida — spiega 
la criminologa —. Probabilmen- 
te all’interno di quest'ambito 
c'era qualcuno che non la po- 
teva vedere, che aveva interes- 
se a farle del male in maniera 
così distruttiva: il killer non ha 
solo ammazzato l’anziana, ma 
l’haletteralmente distrutta». 

A questo proposito, «non è 
da escludere una deriva reli- 
giosa: chi ha ucciso Rosetta po- 
trebbe averla identificata in 
maniera malevola, eretta a de- 
mone». Secondo Bruzzone, 
«sarà cruciale ricostruire la re- 
te di contatti e conoscenze del- 
la vittima, capire chi possa 
aver carpito la sua fiducia e per 
poi ucciderla: credo esistesse 
un forte legame tra l'assassino 





La criminologa Roberta Bruzzone 


el’anziana». 

L'appuntamento è il primo 
di un ciclo di incontri con 
esperti provenienti dalmondo 
extra-accademico organizzati 
dal Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di 
Udine con l’obiettivo di offrire 
a studenti e interessati occa- 
sioni utili per affrontare temi 
di interesse e attualità nell’am- 
bito delle scienze giuridiche e 
forensi. L'evento è patrocinato 
dall’Ordine degli Avvocati di 
Udine e valido per il riconosci- 
mento di due crediti formativi 
non obbligatori agli avvocati e 
praticanti. 

«Questo incontro - anticipa 
il professor Scella, che intro- 
durrà il seminario - vuole avvi- 
cinare i nostri studenti, attuali 
e futuri, alle potenzialità delle 
scienze forensi nella ricostru- 
zione dei fatti oggetto di giudi- 
zio penale. L’uso di tecniche e 
metodologie scientifiche, pur 
non essendo immune da ri- 
schi di manipolazione, si sta 
invero rivelando sempre più 
determinante in un notevole 
numero di casi». (chr.s.) 
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A Udine la prima 
iscrizione al portale 
dei Libri Digitali 





La Camera di Commercio di 
Udine è la prima in Italia ad 
aver iscritto un'impresa al 
portale Libri Digitali delle 
Camere di Commercio, servizio 
innovativo - realizzato da 
InfoCamere, la società di IT 
delle Camere di Commercio - 
che consente alle imprese di 
gestire e conservare 
digitalmente in modo semplice 
econrisparmio di costi i libri 
d’impresa (libri sociali e 
contabili), sostituendo 
completamente le tradizionali 
modalità cartacea di tenuta, 
archiviazione e conservazione 
anorma, con pieno valore 
legale. La prima impresa ad 
aver completato la procedura, 
con l’assistenza del personale 
della Cciaa udinese è stata la 
startup innovativa Foxwin srl, 
che fin dalla sua nascita a fine 
2016 si è sempre 
contraddistinta per l'impegno 
a perseguire tutte le 
opportunità dei servizi digitali 
offerti e progressivamente 
potenziati dalla pubblica 
amministrazione. 

Il servizio Libri Digitali 
consente alle imprese - società 
di persone e di capitali - di 
gestire in via telematica i Libri, 
utilizzare sistemi di 
pagamento elettronico e 
affidare in piena sicurezza la 
conservazione dei libri alla 
Camera di Commercio. 
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formano i soggetti interessati 
che esistono sospetti sul loro 
conto. 

Il gruppetto è entrato in 
azione il 15 gennaio, attorno 
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alle 19. Iniziano ad aggirarsi 
nel negozio di oggetti per la 
casa, alla ricerca dei materiali 
da asportare. Si dividono i 
compiti: due delle quattro 
malviventi adocchiano la 
merce sugli scaffali, prendo- 
no una bistecchiera, una bor- 
sa portabiancheria, delle sca- 
tole a motivo ciliegia, un ser- 
vizio di piatti da diciotto pez- 
zi, quattro cuscini con raffigu- 
rato uno smile. 

Le due arraffano tutto e poi 
sfruttano l’azione di disturbo 
delle parenti, che nel frattem- 
po distraggono i due addetti 
alla vendita impegnati in quel 
momento all’interno del ne- 
gozio: la cassiera viene subis- 
sata di domande da una delle 
ragazze, mentre l’altro com- 
messo finisce nella parte del 
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negozio opposta all’entrata, 
perché una delle giovani 
clienti-ladre sente all’improv- 
viso l’irrefrenabile voglia di 
conoscere nel dettaglio le ca- 
ratteristiche di un oggetto. 

Distratti i commessi, è un 
gioco da ragazzi per le altre 
due componenti della banda 
sgattaiolare verso l’uscita con 
tutto il bottino, del valore 
complessivo di 175 euro. Le 
immagini di videosorveglian- 
za rivelano immediatamente 
il raid ladresco: sul posto arri- 
vano le volanti della polizia, 
che poi collaborano con la 
Mobile nelle indagini. 

All’inizio di febbraio vengo- 
no perquisite due distinte abi- 
tazioni a Udine, dove vengo- 
no trovati cuscini, scatole, 
piatti e bistecchiera, poi se- 
questrati e riconsegnati al ne- 
gozio di piazzale Montalcini. 
Gli uomini del vicequestore 
aggiunto Massimiliano Orto- 
lan inchiodano alle proprie 
responsabilità le quattro 
rom, che vengono denuncia- 
te a piede libero. 
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La linea dura di Fontanini: 
più controlli e basta profughi 


Il candidato sindaco ieri ha incontrato i cittadini in via Cividale: Udine deve ritornare protagonista 
Pittoni: numero di richiedenti asilo da dimezzare. Fedriga: serve un'alternativa seria alla sinistra 


«Sui passaggi 
alivello 
stop alle bugie» 


Sulla vicenda della dismissione 
dei passaggi a livello in città 
scende in campo Loris Micheli- 
ni, capogruppo in consiglio di 
Identità civica che denuncia me- 
si di promesse senza azioni con- 
crete e guarda al futuro pensan- 
do alle elezioni. «Alcuni mesi fa 
il consiglio comunale di Udine, 
su mia proposta, approvò una 
mozione che impegnava il sin- 
daco e la giunta a convocare un 
incontro pubblico coni cittadini 
assieme a un rappresentante 
della Regione e delle Ferrovie 
dello Stato sul tema della dismis- 
sione dei passaggi a livello - 
esordisce —. Sono passati diversi 
mesi, l’incontro non è stato fat- 
to, contravvenendo agli impe- 
gni istituzionali e prendendo in 
giro i cittadini. Il Pd e i gruppi 
che sostengono l’attuale mag- 
gioranza non vogliono organiz- 
zare un incontro pubblico per- 
ché sanno che non sono in gra- 
do di mantenere le promesse. 
Non hanno fatto bella figura sia 
D'Este, anche lui presente e Ca- 
pogruppo di Innovare che so- 
stiene Honsell e ora Martines sia 
l'assessore Scalettaris che conti- 
nua a promettere tempi certi 
senza avere certezza». 

E polemizza: «Poi hanno il co- 
raggio di dichiararsi apolitici, 
schierandosi contro altri comita- 
ti che, capendo la manipolazio- 
ne politica e la presa in giro, si 
sono smarcati da loro e da Man- 
si. Peccato — osserva — che il pro- 
blema rimanga. Di fronte alla 
grossa presa in giro da parte del 
sindaco e del centrosinistra non 
ci resta che ammonire i cittadini 
che in vista delle prossime ele- 
zioni comunali. Il Centrodestra 
e Identità civica - conclude - si 
impegnano fin fa subito, in caso 
di vittoria, a convocare un incon- 
tro pubblico con i comitati, i cit- 
tadini, le Ferrovie e la Regione». 











di Giulia Zanello 





Vigili e ausiliari a presidiare il ter- 
ritorio per aumentare i controlli 
e garantire una maggiore sicu- 
rezza in città. Stop all’accoglien- 
za, nel rispetto delle quote stabi- 
lite dal ministero e con misure 
come la Daspo ai richiedenti asi- 
lo che non si comportano bene. 
La linea “dura” del candidato 
sindaco della Lega Nord Pietro 
Fontanini è chiara e prevede re- 
gole precise e misure concrete — 
«immediatamente applicabili» — 
peruna città, Udine, capitale del 
Friuli, che «ha perso la bussola e 
deve ritornare protagonista». Il 
presidente della Provincia non 
ha perso l'occasione di ribadirlo 
ieri, nel corso di un incontro or- 
ganizzato in via Cividale con il 
segretario e il presidente della 
Lega Fvg, Massimiliano Fedriga 
e Mario Pittoni, capilista rispetti- 
vamente di Camera e Senato per 
le prossime politiche, assieme a 
Daniele Moschioni, candidato a 
Montecitorio. 

Partendo da via Cividale, in 
cui trovano ospitalità centinaia 
di richiedenti asilo all’ex caser- 
ma Cavarzerani, Fontanini ha 
puntato sulla necessità di ferma- 
re il numero di persone accolte 
in città, promuovendo una poli- 
tica che accerti e garantisca ospi- 
talità solamente ai profughi che 
scappano dalle guerre. «Basta 
buonismo e basta con questa fa- 
vola dell’immigrato: Udine negli 
anni è diventata troppo ricettiva 
—ha precisato —, occorre pensare 
prima alla nostra gente, garan- 
tendo certezza delle regole, più 
sicurezza e maggiore controllo 
anche attraverso i vigili che de- 
vono tornare ad essere respon- 
sabilità dei sindaci, non come 
questi pasticci delle Uti». 

Sullo stesso concetto ha pun- 
tato anche Pittoni: «Il numero 
dei richiedenti asilo presenti in 
città va dimezzato e ho chiesto 
intervenisse il prefetto per sbloc- 
care il secondo bando e ridurre 
le quote, senza considerare il 
problema degli appartamenti 
cittadini, dove invece al posto di 
uno, due immigrati ne abitano 
dieci». Sicurezza, ma anche pas- 
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dal 15 febbraio 


presi, i 
Irappresentanti della Lega (da sinistra Pittoni, il candidato sindaco Fontanini, Fedriga e Moschioni) hanno incontrato i cittadini in via Civildale (Foto Petrussi) 


saggi a livello tra i temi “caldi” di 
via Cividale, «altra grande farsa» 
dell’attuale amministrazione. 
«Una classica presa in giro di chi 
come Mansi si è fatto eleggere 
con i voti di coloro che si batte- 
vano per questa causa - tuona 
Pittoni — e al momento in cui gli 
è stato chiesto di non firmare 
l’accordo con Rfi, come a sinda- 
co e ad assessore regionale, che 


ancora una volta non garantiva 
e prendeva tempo sulla dismis- 
sione della tratta, si è tirato in- 
dietro prendendosi gioco dei cit- 
tadini». Udine non è più un'isola 
felice nemmeno per il numero 
uno della Lega in Fvg: «Dobbia- 
mo offrire un'alternativa seria 
dopo anni di amministrazione 
drammatica di una sinistra che 
ha ridotto Udine a un luogo in 


in edicola con MOSSAGGELO vu 


cui i cittadini hanno paura di 
passeggiare. E arrivato il mo- 
mento del cambiamento: o 
prendiamo questa occasione 
per offrire una prospettiva alla 
comunità che guardi al futuro, o 
non si recupera più», ha indica- 
to Fedriga nel suo assist a Fonta- 
nini, che «dovremmo ringrazia- 
re per essersi nuovamente mes- 
so in gioco e a disposizione dei 


dit Sona 





cittadini». Vivere al sicuro nella 
propria città, rispetto delle tradi- 
zioni e delle usanze di un luogo 
per chi viene accolto, una mino- 
re pressione fiscale: questi i pun- 
ti cardine della battaglia della Le- 
ga che come obiettivo vuole «da- 
re risposte con umiltà propo- 
nendo un progetto per il paese 
che ritorni ai principi di base». 
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NEI QUARTIERI 


Buche e rattoppi 
ma anche transenne: 
le strade “colabrodo” 


Da Cussignacco a via Caccia, le ultime segnalazioni 
Le auto si spostano a zig zag, ma bici e motorini rischiano 


di Davide Vicedomini 





Crepe e avvallamenti nelle 
strade, buche che durante il 
maltempo si riempiono di ac- 
qua e diventano pozzanghe- 
re, ma anche transenne che 
bloccano l’accesso alle vie. La 
musica è sempre la stessa e si 
ripete con costanza preoccu- 
pante: le strade, molte strade 
della città pagano la carenza 
di fondi a disposizione 
dell’amministrazione o, a se- 
conda di come la si vuole ve- 
dere, le strategie scelte da chi 
amministra il Comune. 

La prima segnalazione arri- 
va da Cussignacco ed è del 
coordinatore cittadino di For- 
za Italia, Stefano Cecotti, che 
armato di telefonino aveva 
già denunciato l’inciviltà di 
molti nell’abbandonare rifiu- 
ti, soprattutto nella periferia 
Sud della città. Stavolta Cecot- 
ti puntato il suo obiettivo sul- 
lo stato di degrado del quartie- 
re. 

Le criticità maggiori si pre- 
sentano nelle vie Lea d’Orlan- 
di, Rovigo, Molini, Spezzotti e 
soprattutto Padova, davanti 
alla scuola elementare Zardi- 
ni, e Tregalli. Qui l’asfalto è 
stato quasi “divorato” dal pas- 
saggio delle autovetture e dei 
mezzi pesanti. Passando in 
macchina si è spesso sottopo- 
sti a vibrazioni e se si è in 
scooter o in bici bisogna zigza- 
gare per evitare le buche. «Se 
lo stato delle strade è rappre- 
sentativo dello stato di una cit- 
tà, quanto si nota a Cussignac- 
co rappresenta, purtroppo, la 
situazione generale in cui è ca- 
duta la nostra Udine. La sini- 
stra in questi anni ha dimenti- 
cato il quartiere — denuncia il 
coordinatore degli azzurri —. È 
dalle piccole cose che si riesce 
a trarre una valutazione com- 
plessiva di un’amministrazio- 
ne comunale. Crediamo che 
la prossima giunta dovrà dare 
prima di tutto risposte concre- 





Ciclista investito 
in via Roma, 
25enne ferito 


Ciclista investito inviaRoma. 
È successo ieri alle17.45ea 
rimanere ferito è stato un 
cittadino straniero di 25 anni, 
residente incittà. 

Il giovane percorreva via 
Roma quando, all’altezza del 
civico 18, per cause che sono al 
vaglio della polizia locale 
dell’Uti intervenuta peri 
rilievi, si è scontrato con una 
Mercedes. Alla guida dell’auto 
un udinese di cinquant’anni. 

Il venticinquenne è ricorso alle 
cure dei sanitari. Le sue ferite, 
da quanto si è appreso, non 
sono gravi. 


|. Queer saiezoni 
w 


te sullo stato di strade e mar- 
ciapiedi piuttosto che soste- 
nere aprioristicamente un 
progetto di pedonalizzazione 
con pietra piasentina di una 
singolavia». 

In tutto questo discorso re- 
lativo al quartiere di Cussi- 
gnacco, emerge un altro inter- 
rogativo. «Come mai di fronte 
alla scuola dell’infanzia di via 


CUCINA 





Quia fianco, 
due vedute di 
via Pellis con 
le transenne 
che bloccano 
l’accesso ai 
mezzi. Sotto, 
una carrellata 
di immagini 
scattate in via 
Padova con 
l'asfalto 
rattoppato in 
più punti e in 
via Tregalli, 
piena di buche 
edi 
avvallamenti. 
Adestra, 
un’immagine 
dei 
marciapiedi di 
via Caccia 


= TERE 


Ugo Pellis, è presente un can- 
tiere che blocca l’accesso alla 
strada — si chiede Cecotti -? 
Per di più, si nota una scarsa 
attenzione sotto il profilo del- 
la sicurezza, con oggetti ap- 
puntiti e accessi pericolosi 
che possono mettere in peri- 
colo l'incolumità di quanti fre- 
quentanola zona». 

«Credo che il quartiere di 































Cussignacco meriti maggiore 
attenzione da parte di chi go- 
verna la nostra Udine — con- 
clude Cecotti—». 

Il telefonino è diventato l’ar- 
ma preferita anche di molti 
cittadini. In via Caccia, Guido 
Macuglia, torna sul tema del- 
la riparazioni dei marciapie- 
di, tema di cui si era discusso 
qualche mese fa. «Siamo con- 


sapevoli che in campagna 
elettorale, le amministrazioni 
comunali sono più attente e 
vigili nei confronti delle se- 
gnalazioni dei cittadini», spie- 
ga. «Come pure del fatto che i 
giorni che mancano alle vota- 
zioni sono pochi e le buche 
dei marciapiedi da riparare 
tante. Ma è inaccettabile met- 
terci semplicemente una 


A Manuel Valent il concorso “Beppino D’Olivo” 


Sfida fra chef degli istituti professionali della Regione: vince il gemonese del Linussio di Tolmezzo 


Grande partecipazione da 
parte degli istituti professio- 
nali della nostra Regione al 
concorso intitolato allo chef 
Beppino D’Olivo valevole per 
la conquista dei titoli di Cam- 
pione della Provincia di Udi- 
ne e di Pordenone e per quel- 
lo di Campione Regionale per 
Allievi. 

Vincitore dell'edizione 
2018 di Udine e della Regione 
Friuli Venezia Giulia è stato 
Manuel Valent, 17 anni di Ge- 
mona, dell’Istituto Linussio 
di Tolmezzo. La competizio- 
ne si è tenuta al ristorante Bel- 
vedere e ha visto la partecipa- 


zione di ben 36 giovani cuo- 
chi che si sono misurati con 
un piatto confezionato con 
prodotti a chilometro zero. 
Le portate sono state giudica- 
te da rappresentanti della Na- 
zionale dei giovani Cuochi e 
da Juri Riccato presidente 
dell’associazione Cuochi di 
Udine. 

I criteri di valutazione uti- 
lizzati sono stati gli stessi in vi- 
gore per le gare nazionali e in- 
ternazionali. Riccato, in occa- 
sione delle premiazioni, ha 
voluto ringraziare gli istituti 
professionali per la loro ade- 
sione al concorso, i professori 


che seguono quotidianamen- 
te i ragazzi e il ristorante Bel- 
vedere per l'ospitalità. Alla 
trattoria Miculan, invece, so- 
no state organizzate le prove 
menù con cui la squadra par- 
teciperà ai Campionati Italia- 
ni di Rimini, un primo test 
con piatti caldi e freddi ideati 
per ottenere un nuovo suc- 
cesso a livello nazionale. 

Alla presentazione parteci- 
peranno anche i sommelier 
della Fisar e gli allievi di sala 
dello Ial di Udine, con la colla- 
borazione della ditta Festa 
Più Menù. (1.i.) 
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assi È Ss 


“pezza” com'è stato fatto fra il 
civico 29 e 31 di via Caccia. 
Non sono uno stradino, non 
conosco tecniche e metodolo- 
gie d'intervento su marciapie- 
di in porfido, ma credo, in tut- 
ta umiltà, che da profano, 
avrei potuto fare meglio. L’im- 
magine parla sola. Grazie per 
l’attenzione e l'ospitalità». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 





È nata ieri Emma 
figlia dei colleghi 
Gatti e D’Argenio 


È nata ieri notte, alle 2.27, in 
ospedale a Udine, Emma 
D’Argenio figlia dei colleghi 
Francesca Gatti e Renato 
D’Argenio. La piccola pesa 3 chili 
180 grammiesta bene, come la 
mamma. Da sottolineare la 
grande professionalità e 
l'umanità degli operatori 
sanitari della clinica Ostetrica 
Ginecologica e degli anestesisti 
dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di 
Udine. Alla bellissima Emma, 
chesi affaccia alla vita, gli 
auguri della redazione del 
Messaggero Veneto. 
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La tradizione 
risale al 1355, 
quando la 
famiglia dei conti 
Valentinis eresse 
una chiesetta in 
onore del martire 
protettore 
dell’epilessia 


di Simonetta D'Este 








Non significa solamente festa 
degli innamorati il San Valenti- 
no di Pracchiuso. Si tratta, in- 
fatti, di una tradizione che si 
rinnova da secoli e che ieri ha 
visto il ripetersi di gesti che nel 
borgo sono presenti dal 1355, 
quando la famiglia dei conti 
Valentinis decise di erigere 
una chiesetta dedicata al marti- 
re protettore dell’epilessia nei 
pressi dell'antica porta. 

Il parroco della Madonna 
delle Grazie, padre Francesco 
Polotto, nel pomeriggio di ieri 
ha benedetto i pani e le chia- 
vette che sono poi stati distri- 
buiti nella sacrestia dell’attua- 
le chiesa di San Valentino, inca- 
stonata nel cuore di via Prac- 
chiuso in quello che fu l’ospe- 
dale militare di Udine. Nel 
1574, fu eretta una nuova chie- 
sa più grande per andare in- 
contro alle esigenze dei fedeli e 
della confraternita del Santo 
che era nata nel 1513. E tra que- 
ste mura per tutta la giornata 
di oggi si possono trovare i pa- 
ni a forma di “8”, che sono la 
trasformazione del pane Santo 
a forma di “S”, che la confrater- 
nita realizzava e distribuiva an- 
ticamente a fedeli e pellegrini, 
che giungevano in Pracchiuso 
stanchi e affamati. Ma padre 
Francesco ieri ha benedetto an- 
che le chiavette, rimaste sim- 
bolo di un San Valentino pro- 
tettore dalla peste (Udine fu 
colpita nel 1598 e chiese aiuto 
al martire romano) e dall’epi- 
lessia: in passato venivano por- 
tate le grosse chiavi di ferro dei 
portoni a benedire nella chiesa 
del borgo, le stesse chiavi che 
venivano poi appoggiate sulla 
fronte del malato nel momen- 
to dell’attacco epilettico (il 
freddo del ferro si riteneva ser- 
visse per calmare le convulsio- 
ni o per far riprendere dagli 
svenimenti). 

Con il passare del tempo, le 
chiavi sono diventate chiavet- 
te di stagno o di altro materiale 
da tenere in tasca o da appen- 
dere come spilla, che sono ri- 
maste il simbolo di San Valenti- 
no. E la tradizione del borgo, 
che nel tempo ha raccolto quel- 
la più recente che festeggia 0g- 





Un momento della celebrazione con la benedizione dei pani e delle chiavette impartita dal parroco della 
Madonna delle Grazie, la distribuzione in sacrestia e i fedeli durante la messa (Foto Petrussi) 


SAN VALENTINO 








Via Pracchiuso in festa 








pani e chiavette ai fedeli 


Dopo la benedizione sono stati distribuiti nella sacrestia della chiesa 
Strada oggi chiusa al traffico per far posto alle bancarelle a partire dalle 9 


gi gli innamorati in una com- 
mistione che riesce ancora, do- 
po 330 edizioni “moderne” del- 
la fiera, ad affascinare friulani e 
turisti. E quest'anno la data del 
14 febbraio rivestirà un signifi- 
cato particolare per il borgo 
che, con la sdemanializzazio- 
ne dell’ex ospedale militare, si 
rimette in corsa perun rilancio 
anche economico in seno alla 
città. Pracchiuso si prepara, in- 
fatti, dopo secoli a cambiare 
volto con l’arrivo prossimo del- 
la Prefettura e con l'apertura di 
alcuni spazi verso la Quiete: 
due passi cruciali per un ritor- 
no a nuova vita di una zona di 


Udine in difficoltà dopo la 
chiusura delle caserme e l’arri- 
vo della crisi economica. Alle 
16 di oggi, ci sarà una piccola 
cerimonia in via Pracchiuso, 
che vedrà l'apertura dei cancel- 
li dei giardini dell'ex caserma 
Reginato e l’accesso per circa 
mezz'ora a una parte di area fi- 
nora nascosta da muri e luc- 
chetti e che sarà presto com- 
pletamente riqualificata per 
collegare la Quiete a Pracchiu- 
so. 

Un primo passo accolto con 
entusiasmo dai commercianti 
del borgo e dal Comitato fe- 
steggiamenti di San Valentino, 


che quest'anno ha dovuto mo- 
dificare il consueto program- 
ma della fiera per andare in- 
contro alle esigenze religiose: 
oggi è infatti il primo giorno di 
Quaresima. Per questo motivo 
la tradizione messa solenne 
che solitamente era celebrata 
dell’arcivescovo non ci sarà, 
ma alle 18.30 è prevista una ce- 
lebrazione con liturgia delle 
Ceneri nella basilica delle Gra- 
zie presieduta dai frati Servi di 
Maria. Per tutta la giornata, la 
strada sarà chiusa al traffico e 
invasa dalle bancarelle che 
apriranno alle 9 del mattino of- 
frendo ogni tipo di merce e lec- 


cornie. Alle 11 nella chiesa di 
San Valentino sarà celebrata la 
messa in friulano con l’anima- 
zione del coro La Fontanute di 
Molin nuovo. Dopo la cerimo- 
nia di apertura del giardino nel 
pomeriggio, alle 17, l’omaggio 
del borgo e della città, con au- 
torità politiche, militari e civili, 
a San Valentino con una sfilata 
lungo via Pracchiuso con i figu- 
ranti del Gruppo medioevale 
del borgo e i tamburi de “La 
Desene” di Premariacco e Re- 
manzacco. Nei locali piatti tipi- 
ci, vino Puglia e aringa con la 
cipolla. 
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L’amore di Lucina e Luigi incanta la Spagna 


Grazie al gemellaggio tra il comitato Giulietta e Romeo in Friuli e la Fundacion Los amantes de Teruel 
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Juan Diego de Marcilla e Isabel 





di Michela Zanutto 





La vicenda friulana di Giulietta 
e Romeo sbarcain Spagna. 

Gli amanti Lucina Savorgnan 
e Luigi Da Porto hanno portato 
la loro fama fino alla città arago- 
nese di Teruel, situata nel cuore 
del triangolo composto da Bar- 
cellona, Madrid e Valencia, gra- 
zie al gemellaggio siglato dal co- 
mitato Giulietta e Romeo in 
Friuli e la Fundacion Los aman- 
tes de Teruel. In Spagna c'è in- 
fatti un’altra vicenda di due sfor- 
tunati amanti, quella di Juan 
Diego de Marcilla e Isabel de Se- 


gura. 


Anche in questo caso a osteg- 
giare l’amore sono state questio- 
ni di famiglia. A differenza di Lu- 
cina e Luigi (Da Porto rimane in- 
fortunato dopo un incidente in 
battaglia e i Savorgnan combi- 
nano un matrimonio di interes- 
se per la figlia), però per Diego e 
Isabella l'ostacolo è rappresen- 
tato dalle condizioni umili di 
lui. 

Il gemellaggio è stato firmato 
ufficialmente lo scorso mese 
dalla direttrice della Fundacion, 
Rosa Lopez e da Albino Comelli, 
coordinatore del Comitato. Nel 
documento è previsto il ricono- 
scimento reciproco del valore 


delle due storie d’amore e l’im- 
pegno alla divulgazione e a una 
amichevole collaborazione. La 
città aragonese di Teruel, che si 
definisce città dell’amore, va fie- 
ra della storia appassionata vis- 
suta nel 1200 da Juan Diego de 
Marcilla e Isabel de Segura. Una 
vicenda che è diventata un sim- 
bolo che ricorre in molte ceri- 
monie, celebrato da importanti 
artisti e registi. Molte persone 
accorrono da ogni parte del 
mondo per visitare il luogo sa- 
cro alla memoria di Diego e Isa- 
bel, considerati i Giulietta e Ro- 
meo della Spagna. 

L’antica tradizione racconta 


che Diego chiese in sposa Isa- 
bel, ma la famiglia di lei si oppo- 
se, viste le condizioni modeste 
di Diego. Gli fu concesso un 
tempo entro il quale avrebbe 
dovuto migliorare la sua ric- 
chezza e meritarsi dunque la 
mano di Isabel. Poco prima del- 
la scadenza del singolare ultima- 
tum, dopo avere realizzato una 
buona fortuna, Diego si precipi- 
tò al paese pronto per sposare 
l'amata. Ma venne a sapere che 
lei, dopo cinque anni di attesa, 
era stata costretta a sposare il si- 
gnore del luogo. Diego le chiede 
udienza, soprattutto le chiede 
un bacio che Isabel nega. Per il 





dolore, lui muore. Il giorno do- 
po, durante il funerale, nella 
chiesa dove era esposto il corpo 
dell'amante, Isabel, vestita a lut- 
to, accorre e depone le sue lab- 
bra su quelle di Diego per un ba- 
cio che non aveva concesso da 
viva. E in quel momento, lei 
stessa cade aterra priva di vita. 
Dopo l'importante accordo 
con il Club Giulietta di Verona, 
del giugno 2011, che aveva san- 
cito quella che lo stesso Comelli 
aveva chiamato «la Pace di Vero- 
na»; l'intesa con la fondazione 
spagnola «offre un riconosci- 
mento di quanto realizzato in 
Friuli per l'origine friulana dei 
due celebri amanti Shakespea- 
riani e soprattutto ci incoraggia 
a proseguire fino in fondo, sulla 
scia e sull'esempio degli amanti 
Aragonesi», ha chiosato Albino 
Comelli. 
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Stalking, casi in aumento 
Nel mirino finiscono le ex 


L’anno scorso diciassette ammonimenti del questore per atti persecutori 
| provvedimenti colpiscono soprattutto uomini italiani tra i 25 e i 50 anni 





di Christian Seu 





Sono in crescita i casi di stal- 
king in provincia di Udine. A 
confermarlo i dati forniti dal- 
la Questura e relativi agli am- 
monimenti comminati negli 
ultimi anni per comporta- 
menti aggressivi nei confron- 
ti delle donne. Nel 2017 sono 
stati 17 i casi di stalking che 
hanno portato all’ammoni- 
mento, mentre quattro sono 
state le denunce per episodi 
di violenza domestica. Nel 90 
per cento dei casi i destinata- 
ri dei provvedimenti del que- 
store sono uomini italiani, di 
età compresa trai 25 e i50 an- 
ni, generalmente ex fidanzati 
oexmariti. 

I dati della Questura 

I casi di stalking (quell’insie- 
me di comportamenti perse- 
cutori ripetuti e intrusivi, co- 
me minacce, pedinamenti, 
molestie, telefonate o atten- 
zioni indesiderate, tenuti da 
una persona nei confronti 
della propria vittima) sono 
dunque in crescita, aumenta- 
ti del 30 per cento in un anno. 
Stando ai dati forniti dalla 
Questura nel 2016 gli ammo- 
nimenti per stalking erano 
stati cinque in meno, ovvero 
12; l’anno prima il numero 
era stato ancora più basso, 
fermandosi a quota nove. Co- 
stante invece il numero degli 
ammonimenti per violenza 
domestica. 

L’iniziativa 

In questo contesto la polizia 
continua la propria opera di 
sensibilizzazione in materia 
e di contrasto ai fenomeni le- 
gati alla violenza familiare e 
di genere. In particolare, nel- 
la giornata di oggi, dalle 13 al- 
le 19 in largo delle Grazie, in 
concomitanza con la fiera di 
San Valentino di Borgo Prac- 
chiuso, verrà allestito un ga- 
zebo della polizia, dove un’e- 
quipe multidisciplinare com- 
posta da operatori apparte- 
nenti agli uffici interessati al 
fenomeno (Squadra Mobile, 
Divisione Anticrimine, Volan- 
ti, personale sanitario della 
polizia), rappresentanti dello 
Sportello antiviolenza, ma 
anche enti e associazioni atti- 
vi sul territorio, incontrerà le 
persone edillustrerà l’attività 





AMMONIMENTI DEL QUESTORE 









La polizia sara oggi in largo delle Grazie con un gazebo 
A disposizione agenti ed esperti dei centri anti-violenza 


mirata a contrastare il proble- 
ma della violenza di genere e 
nei confronti delle donne. 
Sarà distribuito del mate- 
riale informativo e, soprattut- 
to, il compendio che porta il 
titolo della campagna, ovve- 
ro “Questo non è amore”, 
stampato dal Poligrafico e 
Zecca dello Stato, oltre a ma- 


teriale divulgativo delle asso- 
ciazioni di volontariato attive 
sul territorio nel contrasto al- 
la violenza di genere. 

Stopa stereotipi e pregiudizi 
«L'obiettivo — specifica una 
nota della Questura - è quel- 
lo di arginare stereotipi e pre- 
giudizi, aiutando le persone a 
vincere la paura superando ti- 


Palloncini in cielo contro il cancro infantile 


A liberarli in aria, domani, in piazza Libertà 400 bambini. Iniziativa promossa dall’Associazione Luca 
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MONDIALE 
CONTRO IL CANCRO 


La locandina dell’iniziativa 


Palloncini dorati per sensibiliz- 
zare cittadinanza e istituzioni 
sul coraggio dei bimbi e degli 
adolescenti malati di cancro e 
sul sostegno ailoro familiari. 

A farli volare in cielo, domani 
mattina, in occasione della gior- 
nata mondiale contro il cancro 
infantile, saranno quattrocento 
bambini che si sono dati appun- 
tamento in piazza Libertà per 
partecipare all’iniziativa— grazie 
all'adesione delle loro scuole — 
promossa in città dall’associa- 
zione Luca onlus. In questo mo- 
do faranno sentire la loro vici- 
nanza ai coetanei meno fortuna- 
ti e con la forza d’animo dei su- 


pereroi. 

L'appuntamento è alle 11. As- 
sieme al lancio dei palloncini, 
biodegradabili, saranno distri- 
buiti anche i “nastri d’oro” da in- 
dossare, sempre a cura dell’asso- 
ciazione Luca onlus, che dal 
1999 aiuta le famiglie con bam- 
bini oncologici. Il lancio avverrà 
contemporaneamente in tutte 
le città sede delle federate Fia- 
gop (Federazione italiana asso- 
ciazioni genitori oncoematolo- 
gia pediatrica onlus) e di altri so- 
dalizi che hanno aderito all’ini- 
ziativa alla presenza di rappre- 
sentanti delle istituzioni, perso- 
nale medico, genitori, bambini e 


adolescenti in cura e guariti, vo- 
lontari, gli organismi di informa- 
zione. Le scuole udinesi che han- 
no aderito sono la media Manzo- 
ni, le primarie IV Novembre e 
Uccellis, il coro della Valussi, ol- 
tre alla primaria Fruck di Pasian 
di Prato e a quella di Fagagna. «I 
palloncini e il nastro d’oro - 
spiegano gli organizzatori — ser- 
vono per riconoscere il corag- 
gio, la forza, l’eroismo dei bam- 
bini e degli adolescenti malati di 
cancro e dimostrare sostegno al- 
leloro famiglie». 

Sabato, invece, in Castello, è 
in programma il convegno “Gua- 
riti per vivere”, promosso da Fia- 


gop, Aieop (Associazione Italia- 
na di Ematologia e Oncologia Pe- 
diatrica), Associazione Luca di 
Udine e Agmen (Associazione 
genitori malati emopatici neo- 
plastici) di Trieste. Si parlerà de- 
gli effetti collaterali a lungo ter- 
mine e sarà posto l’accento sulle 
difficoltà dal punto di vista psi- 
cologico per il re-inserimento a 
livello sociale, nel mondo del la- 
voro e della scuola. Non man- 
cheranno testimonianze dirette 
da parte di giovani guariti. Il con- 
vegno —- dalle 9- evidenzierà an- 
che gli enormi passi avanti com- 
piutiin termini di sopravvivenza 
e di guarigione nell’oncologia 


Altri 
eventi analoghi saranno ripe- 
tuti nel corso dell’anno, dopo 
che già nei mesi passati era- 
no stati allestiti punti infor- 


mori ed imbarazzi». 


mativi temporanei anche 
all’esterno di centri commer- 
ciali e nelle principali piazze 
della città. 
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pediatrica in Italia. E sarà l’occa- 
sione per chiedere con forza alle 
istituzioni «che la lotta al cancro 
in età pediatrica sia una priorità 
nelle loro agende, che siano de- 
stinate risorse economiche per 
garantire a tutti ibambini malati 
una diagnosi tempestiva e cure 
appropriate, sostegno ai genito- 
ri costretti a trasferirsi nella città 
dove si trova l'ospedale di riferi- 
mento e alle associazioni che li 
supportano». Il cancro nei bam- 
bini «è una malattia curabile — 
sostiene la Fiagop —, ma conti- 
nua ad essere la principale cau- 
sa di morte nei pazienti pediatri- 
ci nelmondo, trale malattie non 
trasmissibili». Il convegno è pa- 
trocinato da Ministero della Sa- 
lute, Regione, Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Udine, 
Ordine dei medici chirurghi e 
degli Odontoiatri della provin- 
cia. (.p.) 
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Aperitivo e cinema, stasera torna Ebbri d’arte 


Oggi nuovo appuntamento 
con “Ebbri d’arte”, il ciclo idea- 
to dal Visionario con il soste- 
gno dell’impresa edile Rossi di 
Variano di Basiliano. Quattro 
aperitivi “artistici” dedicati alle 
eccellenze del territorio per 4 
film “artistici”. 

La serata inizierà come sem- 
pre alle 19.30 al bistrò del Visio- 
nario con un aperitivo che ve- 
drà protagonisti la Cantina Vi- 





L’ORA DELLE STORIE 
Filastrocche e favole 
per imparare l’inglese 


MM Torna l’incontro conle 
storie in inglese dell’Ora 
delle Storie, l'appuntamento 
di narrazione per bambini 
organizzato dalla sezione 
Ragazzi della biblioteca 
civica “V.Joppi”. Oggi dalle 
17 alle 17.50 riparte “Let's 
tellatale”,il modulo che 
ogni secondo mercoledì del 
mese propone un 
avvicinamento divertente 
alla lingua inglese 
attraverso le storie proposte 
inversione bilingue, 
giocando con le parole, le 
rime, le canzoncine e le 
filastrocche. L'incontro è 
aperto gratuitamente ai 
bambini dai 4 agli 8 anni. 


ACCADEMIA 
Nappo racconta 
il fascino della Cina 


ME Nuovo appuntamento 
domani, alle 18, 
all'Accademia Città di Udine 
invia Anton Lazzaro Moro 
58 a Udine. Con l’ingegner 
Claudio Nappo si parlerà di 
“La Cina è vicina. Il secolo del 
Dragone sulla Via della 
Seta.” Ingresso libero. 


DOMANI 


Oltreconfine 1918 
fa tappa a Palmanova 


ME Nuova serata-forum nel 
progetto Oltreconfine 
1918/2018. Un nuovo 
incontro con associazioni, 
scuole e cittadini perla 
ricerca e valorizzazione 
dellamemoria è in 
calendario domani alle 
20.30 nel salone d’onore del 
Municipio di Palmanova. 





gnai da Duline (che proporrà 
per l'occasione una Malvasia 
Istriana “Chioma Integrale”) e 
Molino Moras, Il Campo Incan- 
tato e La di Cjastelan con una 
degustazione dei loro prodotti. 

A seguire, alle 20.30, “Final 
Portrait - L'Arte di Essere Ami- 
ci”, film diretto da Stanley Tuc- 
ci e interpretato da uno straor- 
dinario Geoffrey Rush nei pan- 
ni di Alberto Giacometti. Nel 


1964, durante un breve viaggio 
a Parigi, lo scrittore americano 
e appassionato d’arte James 
Lord incontra il suo amico Al- 
berto Giacometti, che gli chie- 
de di posare per lui. Le sedute, 
gli assicura Giacometti, dure- 
ranno solo qualche giorno. Lu- 
singato e incuriosito, Lord ac- 
cetta. In realtà i giorni passano 
trasformandosi in settimane 
apparentemente senza fine. 


IL CONCERTO 





http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/ 


Prevendita per il live di Vittorio De Scalzi 


Proseguono i concerti inseriti 
nella 178 edizione dei “Fa- 
ber&Gaber Days”, rassegna di 
cinque appuntamenti sulla can- 
zone d'autore. Domenica 18 feb- 
braio alle 17 il duo Marco An- 
dreoni e Carlo Feruglio sarà pro- 
tagonista nell’aula magna della 
scuola media “Piccoli” di Civida- 
le del concerco dedicato al tea- 
tro-canzone di Giorgio Gaber. 
Intanto è già partita la preven- 


dita perillive del 27 febbraio che 
vedrà Vittorio De Scalzi (nella fo- 
to), fondatore dei New Trolls, sa- 
lire sul palco del Palamostre di 
Udine per un concerto con i bra- 
ni del primo lp della band “Sen- 
zaorario senza bandiera” (scritti 
con De Andrè) e di “Non al dena- 
ro non all'amore nè al cielo” di 
Faber. Biglietti all’Angolo della 
Musica di Udine (0432-50457) o 
suinfo@folkclubbuttrio.it. 





Il prezioso Stradivari di Pavel Berman 
protagonista sul palco di “Fnoarmonie” 


La grande musica da camera 
torna a essere la protagoni- 
sta indiscussa nel quarto 
concerto di “Enoarmonie”, 
la rassegna che sposa la mu- 
sica di qualità con i migliori 
vini della regione. 

Domenica 18 febbraio, ec- 
cezionalmente alle 11, sarà 
possibile ascoltare, in uno 
dei luoghi più suggestivi del 
Friuli, l'abbazia di Rosazzo, il 
grande violinista Pavel Ber- 
man, figlio di Lazar, tra i mas- 
simi virtuosi della tastiera 
del XX secolo. 

Si esibirà con un Antonio 
Stradivari “Conte De Fonta- 
na” del 1702, dal valore ine- 
stimabile, strumento che fu 
di David Oistrach. 

Assieme al talentuoso pia- 
nista Giuliano Mazzoccante, 
Pavel Berman eseguirà un 
programma formato da due 
sonate fondamentali del re- 
pertorio romantico (l’unica 
scritta da Cesar Franck e la 
prima di Robert Schumann). 
Il concerto si concluderà con 
la Campanella di Paganini. 

Enorelatore sarà Fabrizio 
Scipioni, musicologo roma- 
no e nota voce di Radio 3 Rai. 
«Il vino che sarà “sinestetiz- 
zato” all'intero concerto — an- 
ticipa Andrea Rucli, presi- 
dente della Gaggia — è l’Abba- 
zia di Rosazzo, uno dei pro- 
dotti di punta dell'azienda Li- 
vio Felluga, partner di questo 
evento». 





Pavel Bermansi esibirà con un violino Stradivari dal valore inestimabile 


Pavel Berman, virtuoso 
dell’archetto, è anche ap- 
prezzato direttore d'orche- 
stra. 

Ha diretto orchestre presti- 
giose, tra cui i Virtuosi Italia- 
ni, i Virtuosi di Mosca, l’Or- 
chestra da Camera di Manto- 
va, l'Orchestra di Padova e 
del Veneto, la Sinfonica To- 
scanini di Parma, l'Orchestra 
del Teatro La Fenice, la Rai di 
Torino e la Moscow Sympho- 
ny Orchestra. Come violini- 
sta ha tenuto concerti nelle 
più prestigiose sale del mon- 
do (Carnegie Hall, il Théàtre 
des Champs Elysées e la Salle 


Gaveau di Parigi, la Herkules- 
saal di Monaco, il Bunkakai- 
kan di Tokyo, il Teatro alla 
Scala di Milano, il Palais des 
BeauxArts di Bruxelles). 

Tra le sue ultime registra- 
zioni ci sono i cd per Dyna- 
mic dedicati a Prokofiev: le 
Sonate e i due concerti con 
l'Orchestra della Radio Sviz- 
zera Italiana e il dvd dei 24 
Capricci di Paganini. 

FEnoarmonie è sostenuto 
dalla Regione, dalla Fonda- 
zione Friuli, da Antonveneta 
e dalla Banca Popolare di Ci- 
vidale. 


©RIPRODUZIONE RISERVATA 


La vita ferma: 
guardare la morte 
con occhi diversi 


Perla prima volta ospite della 
stagione di Contatto, Lucia 
Calamaro, attrice, 
drammaturga Premio Ubu e 
regista che vive e lavora fra 
Italia, Francia e Uruguay, 
debutta domani al teatro 
Palamostre di Udine (inizio alle 
20) con “La vita ferma: sguardi 
sul dolore del ricordo”, la sua 
ultima opera, da lei scritta e 
diretta, dedicata a un tema 
delicatissimo, di cui si fatica 
tutti a parlare, e per opera oggi 
ancora più necessaria. Con una 
scrittura ragionante e 
ammantata da una 
calamitante ironia surreale, 
Calamaro accompagna lo 
spettatore a interrogarsi in 
modo diverso sul dolore e su 
quella componente inscindibile 
della vita che è la nostra morte. 
La vita ferma è un “dramma di 
pensiero” intre atti - 
interpretato da Riccardo 
Goretti, Alice Redini, Simona 
Senzacqua - sull’elaborazione 
del lutto, sullo strappo 
purtroppo irrimediabile fra 
vivi e morti e sulla gestione del 
ricordo. 
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Di turno con orario continuato 
(8.30-19.30) 

Degrassi via Monte Grappa 79 0432 480885 
Pasini vale Palmanova 93... 0432 602670 
Servizio notturno: 

Beltrame piazza Libertà 9 (0432502877) 
Servizio a battenti aperti: 19.30 - 23.00." 
A chiamata e con obbligo di ricetta medica 
urgente 23-8 (festivo 23-8.30) . 
M ZonaA.S.S. n.2 
Cervignano del Friuli Vidali 
via Roma 52... 043130190 
Lignano Sabbiadoro Sabbiadoro - De Roia- 




























via Tolmezzo 3 0431 71263 
Rivignano Teor Gaion Favaretto 

Via del Bersagliere 27/4" 0432 775397 
ea ini SEI, 
re eee 
M ZonaA.S.S.n.3 

Bordano Lovrovich 

caio "000 





piazzale Gemona 8. 0432 90829; 
Comeglians Alfarè via Statale 5 0433 60324 





Dignano Durisotto 

via Udine 10 “0432951030 
Sopra Varmost 

via Nazionale 164 —’‘043388093 

Gemona del Friuli Cons 

via Divisione Julia 15 0432 981204 


Majano Trojani va Roma 37__ 0432 959017 
Pontebba Candussi 





Campoformido Patini 
via Roma 30 


0432 662117 











località Crosada7 =—’‘0432715533 
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Centro espressioni cinematografiche 


www.visionario.info 

Info-line 0432 227798 

uffici 0432 299545 
CENTRALE 

via Poscolle 8, tel. 0432 227798 





A casa tutti bene 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 


The Post 14.40, 17.00, 19.20, 21.40 


VISIONARIO 
via Asquini 33, tel. 0432 227798 





Ebbri d'Arte: 

Final portrait - L’arte di essere amici 
20.30 

Biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro 


La forma dell’acqua - The shape of wa- 


gnacco-Udine (Multiplex 11 sale) 
Info-line tel. 899030 





Fate/Stay night (8 euro) 
15.00, 17.30 
L'ultima discesa 20.00, 22.30 


50 sfumature di rosso 

15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 
22.30 

Attacco al treno 

15.00, 17.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.30 








| Primitivi 15.00, 16.00, 18.00 
Sono tornato 17.00 
A casa tutti bene 

15.00, 17.30, 20.00, 22.30 

L'ora più buia 20.00 





Maze Runner 15.00, 18.00, 21.00, 22.30 


La forma dell’acqua 
15.00, 17.30, 20.00, 22.30 


Black panter 








ter 14.40, 17.00, 19.20 | 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.30 
La forma dell’acqua - The shape of wa- | THE SPACE CINEMA-CINECITY 
ter 2140 | Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano 


v.o. con sottotitoli italiani 





Ore 15.17 - Attacco al treno 14.30, 21.15 





The party 14.30, 18.15, 19.45 





C'est la vie - Prendila come viene 16.00 





Chiamami con il tuo nome 16.30 





CINE CITTÀ FIERA 
via A. Bardelli 4, Torreano di Marti- 





Informazioni e prevendita con carta di 
credito 892111 www.cinecity.it 

The Space Extra: 

Fate/Stay night heaven's fell I presage 
17.30, 19.00, 21.30 

50 sfumature di rosso 

16.25, 17.20, 19.00, 20.00, 21.45, 22.40 


The Post 17.10, 19.50 




















I Primitivi 17.40 
The Maze Runner 3 22.30 
Sono tornato 20.10 
15.17 Attacco al treno 

17.50, 20.05, 22.20 

L'uomo sul treno 19.45 
L'ultima discesa 17.45, 22.35 
Black Panther 

16.30, 17.00, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Black Panther (3D) 
22.10 


A casa tutti bene 





LIGNANO 


CINECITY 
Via Arcobaleno 12, tel. 345-5912233 


Benedetta follia 21.00 


GORIZIA 

KINEMAX 

tel.0481530263 Ingresso unico 5 euro 
Ore 15.17 Attacco al treno 
17.30, 19.15, 21.30 

50 sfumature di rosso 
17.20, 19.30, 21.20 








(v.m. 14 anni) 








16.40, 17.45, 19.05, 20.10, 22.35 The Post 17.00, 1910,.21.00 
La forma dell’acqua 16.20, 19.55, 22.30 | MONFALCONE 

DIANA MULTIPLEX KINEMAX 

via Cividale 81, tel. 0432 282979 www.kinemax.it 

Film per adulti Orari e prenotazioni tel. 0481 712020 


15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
Film solo per adulti 
rigorosamente v.m. 18 anni 
Ingresso 5.50 euro 


GEMONA 


SOCIALE 

via XX settembre 5 
www.cinemateatrosociale.it 
Cassa 0432 970520 

Uffici Cineteca 0432 980458 
Ore 15.17 - Attacco al treno 


Ella & John 





19.00 
21.00 








Ingresso unico 5 euro 


Fate/Stay night il film 18.40 
Interi 10 euro, ridotti 8 euro 

Black Panther 17.00, 19.50, 21.40 
The Post 22.15 
I Primitivi 16.30 


50 sfumature di rosso 
18.10, 20.10, 22.15 


La forma dell’acqua 17.15, 19.50, 22.10 
A casa tutti bene 17.40, 19.45, 22. 
Ore 15.17 Attacco al treno 17.00, 20.40 


(v.m. 14 anni) 
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MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2018 MESSAGGERO VENETO 


Tolmezzo «è Carnia «è Sappada | 25 





Folla in duomo per l'addio a Marika 


Tolmezzo: serrande abbassate alla Lidl nel giorno dei funerali della 33enne 


D TOLMEZZO 


«Vorrei sapere a cosa è servito 
vivere, amare, soffrire, spende- 
re tutti i tuoi giorni passati se 
così presto hai dovuto morire. 
Voglio però ricordarti com'eri, 
pensare che ancora vivi, voglio 
pensare che ancora mi ascolti 
e che come allora sorridi». Il te- 
sto di una canzone di Guccini 
ha accompagnato Marika Pa- 
pati nel suo ultimo viaggio. Il 
necrologio è stato citato dal 
parroco don Angelo Zanello 
nella sua omelia in duomo du- 
rante i funerali della 33enne 
che una settimana fa ha trova- 


to la morte in un incidente 
stradale sull’autostrada al rac- 
cordo per Palmanova mentre 
con due colleghi rientrava in 
Carnia dopo corso. 

Serrande abbassate, come 
era già accaduto nel giorno 
dell’incidente, ieri alla Lidl, il 
supermercato dove lavorava 
Marika. Un lavoro che le aveva 
permesso di fare carriera all’in- 
terno della struttura. Lunedì 5 
febbraio Marika doveva fre- 
quentare un corso. Al rientro 
lo schianto che ha coinvolto di- 
verse automobili e alcuni mez- 
zi pesanti. Ad avere la peggio 
Marika, ricordata ieri con le pa- 


role di Guccini in “Canzone 
per una amica”. All’arrivo del- 
la salma innanzi al duomo di 
Tolmezzo alle 15.30, la folla è 
rimasta in silenzio quando il 
feretro con un cuscino di giori 
bianchi e rosa è giunto davanti 
alla chiesa. Mamma Renata ha 
abbracciato la bara bianca pri- 
ma di sciogliersi in lacrime 
confortata dal figlio Igor e da 
altri parenti. A don Zanello l’ar- 
duo compito di portare sollie- 
vo alla famiglia ai tanti amici e 
conoscenti, oltre un migliaio. 
«Ora c’è l'intenso dolore, la 
rabbia e l’incomprensione del- 
la logica della vita- ha detto il 


sacerdote — ma la spiegazione 
di tutto questo ce l’ha data Ma- 
rika con le parole del suo ne- 
crologio». 

«Solo la fede in Dio — ha pro- 
seguito don Angelo — può darci 
la forza di superare questo 
freddo intenso che sentiamo 
dentro e dare un senso a que- 
sta assemblea. Da soli non ce 
la facciamo». La salma con le 
spoglie di Marika era salita in 
Carnia il giorno precedente i 
funerali, proveniente dalla ca- 
mera mortuaria dell’ospedale 
di Palmanova. La famiglia vole- 
va che tutti coloro che cono- 
scevano Marika potessero sa- 





L’uscita del feretro dalla chiesa (foto Pe 


lutarla prima delle esequie. 
Era stata scelta la chiesa di 
Santa Caterina, o nella frazio- 
ne di Imponzo, Cadunea, nu- 
cleo storico della famiglia di 
Patatti, ma poi è stato scelto 
dal fratello Igor la chiesetta 
dell’ospedale civile di Tolmez- 


trussi/Soravito) 





zo dove sino a pochi minuti 
prima della cerimonia funebre 
la salma è stata salutata in for- 
ma privata dai tanti amici e co- 
noscenti di Marika. Dopo i fu- 
nerali la salma di Marika è sta- 
ta avviata alla cremazione. 


(8.8.) 


Scia fuori pista, inghiottito dalla neve 


Un belga precipita per sette metri a Tarvisio sul Priesnig. Feriti, inoltre, inmodo serio due ragazzini sullo Zoncolan 


di Gino Grillo 
D TARVISIO 


Tanto spavento, ma per fortu- 
na nessuna conseguenza seria 
per un turista belga che ieri po- 
meriggio, mentre con il suo 
snowboard stava sciando fuori 
pista con alcuni connazionali 
sul Priesnig (in linea d’aria so- 
pra i campi Duca D'Aosta, a 
Tarvisio) è caduto in una forra, 
letteralmente inghiottito dalla 
neve. È andata anche peggio ai 
due sciatori minorenni ruzzola- 
ti ieri sullo Zoncolan, entrambi 
sulla pista 4. 

Ancora incidenti sulle piste 
da sci della montagna friulana, 
con gli uomini della polizia im- 
pegnati nel servizio di soccorso 
piste che verso le 15.30 di ieri 
sono stati allertati, assieme al 
personale di Promotur, da un 
gruppo di sciatori stranieri che 
chiedevano aiuto per un loro 
amico. Il gruppo di turisti belgi, 
dopo essere salito con la seggio- 
via Priesnig (a quota 1783 me- 
tri), si era avventurato in una di- 
scesa fuori pista. Mentre scen- 
devano uno di loro, un uomo di 
46 anni, si è visto aprire un ba- 


TOLMEZZO 








Lo scialpinista belga di 36 anni in fondo al crepaccio dove è caduto mentre stava sciando fuori pista con alcuni amici. A destra mentre viene soccorso 


ratro sotto gli sci: l’uomo è pre- 
cipitato per circa sette metri in 
una forra nascosta dalla neve, 
scomparendo alla vista degli 
amici. Per fortuna la neve ha at- 
tutito la caduta e l’uomo non 
ha riportato ferite degne di no- 
ta, anche se impossibilitato a 


uscire da solo da quella trappo- 
la. Inutili anche i tentativi dei 
compagni di avventura. I soc- 
corritori hanno utilizzato delle 
scale e delle corde per scendere 
sino all'altezza dello sfortunato 
sciatore che, una volta assicura- 
to a delle funi, è stato issato fi- 


no all’uscita della forra. Lo sci 
snowboarder ha potuto prose- 
guire la discesa con gli amici. 
Per altri, invece, la giornata 
sugli sci è finita in ospedale. 
Praticamente in contempora- 
nea due gli interventi sulle pi- 
ste dello Zoncolan, in Carnia, 


Stadio più moderno e sicurezza per Cazzaso 


Per l'impianto sportivo gia pronti 400 mila euro, altri 602 mila per controllare la frana 





di Tania Ariis 
d TOLMEZZO 


Lo stadio di Tolmezzo sarà inte- 
ressato da importanti lavori (per 
un importo di 400 mila euro) nel 
triennio 2018-2020. Interventi 
ormai inderogabili per una strut- 
tura utilizzata da oltre 200 atleti, 
tra giovanili e prima squadra del 
Tolmezzo Calcio. Le opere sono 
rese possibili grazie a 200 mila 
euro di contributi regionali e al- 
trettanti di fondi comunali. 
«Una prima tranche di spesa di 
30 mila euro - spiega l'assessore 
Mario Mazzolini - riguarda (nel 
2018) lo studio di fattibilità per 
migliorare la struttura (che è pre- 
cedente al terremoto) e la pro- 
gettazione, il resto sarà impiega- 
to nei due anni successivi per 
l'intervento vero e proprio. 
Vanno adeguate le tribune e 
l’idea è quella di puntare anche 
all’efficientamento energetico 
negli spogliatoi. Un impianto 
dove si gioca 12 mesi l’anno, 
mentre negli spogliatoi si conti- 
nua a scaldare l’acqua con il gas 





ra 2a 


Anche i pannelli solari tra le nuove dotazioni dello stadio di Tolmezzo 


(e con i relativi costi). Anche per 
questo pensiamo ai pannelli so- 
lari. L'isolamento termico è un 
altro tema da affrontare». 

Sulle frazioni, invece, il bilan- 
cio 2018-2020 approvato dalla 
giunta e in attesa del via libera in 
Consiglio comunale, include an- 
che fondi per proseguire con le 
convenzioni con Consulte fra- 
zionali e le associazioni per pic- 
cole opere di manutenzioni e 





migliorie, «che rendono — osser- 
va Mazzolini-i frazionisti prota- 
gonisti del territorio. Ringrazio 
le Consulte e le associazioni per 
il contributo che ci danno, co- 
stantemente. Quei lavori, se do- 
vessimo farli da soli, avrebbero 
costi maggiori». 

Nella manovra di assestamen- 
to anche 602 mila euro per Caz- 
zaso, per controllare la storica 
frana: manca solo, ha rilevato 


Mazzolini, il decreto di assegna- 
zione al Comune della Protezio- 
ne civile regionale. Si parla di 
450 mila euro per la sistemazio- 
ne del rio Palut, 112 mila per il 
monitoraggio della frana e altri 
40 mila per la creazione di piaz- 
zole di scambio nella via di fuga. 

Interventi che si aggiungono 
a quelli già finanziati e che parti- 
ranno a breve da parte del Servi- 
zio manutenzioni della Regione 
sempre a monte del caseggiato, 
per la regimentazione delle ac- 
que superficiali. «In questi anni 
l’attenzione su Cazzaso — con- 
clude - da parte di Regione e Co- 
mune non ha precedenti». 

Previsti a bilancio anche i fon- 
di per realizzare un parcheggio 
di circa 15 posti a Cadunea (nel 
2018 iter espropriativo, opera 
nel 2019) e per la messa in sicu- 
rezza, con un muro di banchina, 
della strada verso Somp Lis Vo- 
ris di Fusea. Messa in sicurezza 
anche per il versante (oggi a ri- 
schio caduta massi) a monte del- 
la strada provinciale 125 a Cane- 
va (256mila euro). 


entrambi sulla pista Zoncolan 
4, dove ad essere coinvolti sono 
stati due minorenni. 

Verso le 14.45, ma sullo Zon- 
colan, gli agenti della polizia so- 
no stati chiamati sulla pista 4, 
in soccorso di un bambino di 
10 anni che era caduto da solo 


all'altezza del ristorante baita 
Goles. Quando i soccorritori so- 
no arrivati sul posto, il ragazzi- 
no aveva perso gli sci e presen- 
tava una gamba in una posizio- 
ne innaturale. Impossibilitati a 
muoverlo, gli agenti hanno sol- 
lecitato l'intervento dell’elicot- 
tero sanitario, che era però già 
impegnato in un altro interven- 
to. A quel punto il personale di 
polizia ha posto il ragazzino su 
una “barella a cucchiaio”, tra- 
sportandolo alla base delle pi- 
ste, dove i medici lo hanno ac- 
colto e sedato prima di trasferir- 
lo in ambulanza all’ospedale di 
Tolmezzo con una presunta 
frattura al bacino. Il giovane, re- 
sidente a Roma, era arrivato 
con i genitori, lontani da lui al 
momento dell’incidente. 

Sempre sulla pista Zoncolan 
4, ma più a valle, verso le 15.20 
un altro minorenne è caduto 
con gli sci, fratturandosi una 
gamba. In suo soccorso sono 
giunti gli alpini di Venzone, che 
lo hanno trasportato all’infer- 
meria del rifugio Enzo Moro, 
da dove poi è stato portato al 
pronto soccorso dell’ospedale 
tolmezzino. 





=) 


Infarto in casa, addio al gestore del Borgat 


Si è spento ieri, improvvisamente, Alfio Monai (nella foto), 
lo storico gestore del ristorante AI Borgat di Porta di Sotto, 
aTolmezzo. La morte lo ha colto di prima mattina, un 
infarto nella sua abitazione a Cavazzo Carnico, dove viveva 
conla moglie, lo ha portato via a 63 anni. Impossibile non 
ricordarlo come uno dei principali animatori della 
valorizzazione dell’enogastronomia carnica, proposta nelle 
sue mille sfaccettature all’interno del suo 
locale. Appassionato di arte, era stato 





definito «un collezionista prestato alla 
ristorazione, che lavora con passione e ha 
un talento eclettico, tanto da svolgere 
attività diverse e tutte con grande qualità». 
Il Borgat non è solo un locale, è una vera 
osteria friulana, di stampo antico, divenuto 
negli anni uno scrigno di arte, storia, 
cultura e tradizioni locali, che Alfio 
arricchiva dispensando agli ospiti durante 
un aperitivo, tra i manicaretti che uscivano 
dalla cucina gratuitamente. A inizio anni 


2000 Alfio aveva dato spazio a un’altra sua 
passione, l’enologia, aprendo la Taberna all’interno di 
Palazzo Pillinini, una nicchia del buopn bere in Carnia. 
Monai, assieme a Gianni Cosetti e Paolo Cimenti, futra i 
promotori dell’iniziativa “Carnia in Tavola” e venne 
insignito del premio “Qui si mangia friulano” della Camera 
di Commercio di Udine. Lascia la moglie Marilena e i figli 
Kristian e Chiara. I funerali si svolgeranno domani alle 
14.30 nella chiesa di Cavazzo Carnico, dove la salma 
giungerà dalla camera ardente dell’ospedale civile San 
Antonio Abate di Tolmezzo. Alfio Monai sarà tumulato nel 
cimitero di Cesclans. Questa sera, nella stessa chiesa, sarà 
recitato il rosario insua memoria. (g.g.) 
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Dal camino al tetto, fiamme in una casa vacanze 


Incendio ieri pomeriggio in una bifamiliare in via del Macello: ingenti i danni, nessun intossicato 





Le fiamme avvolgono il camino sul tetto coperto di neve dell’abitazione 


Sosta selvaggia 
nel park delle piste: 
fioccano le multe 


Tarvisio: una dozzina di auto blocca il rientro dei turisti 
Intervengono i vigili urbani. In serata vertice in municipio 


di Giancarlo Martina 
D TARVISIO 


Parcheggiata l'auto, vanno a 
sciare, chi con la compagna, 
chi con la famiglia. Ma quan- 
do ritornano trovano la mac- 
china bloccata da altri mezzi 
in sosta. Una sorta di parcheg- 
gio selvaggio attuato, consa- 
pevolmente o meno, da undi- 
ci automobilisti sciatori che 
avevano lasciato l’auto alle lo- 
ro spalle, formando così una 
terza fila che impediva l’usci- 
ta delle auto che si sono venu- 
te a trovate dunque intrappo- 
late. 

È successo nella tarda mat- 
tinata di ieri, al parcheggio co- 
munale P3, ai piedi dei campi 
di Sci Duca D’Aosta. Per rime- 
diare al disagio è dovuta inter- 
venire la pattuglia della Poli- 
zia Locale che ha provveduto 
a sanzionare tutte le auto, 
una dozzina, in sosta “off li- 
mits” (41 euro di contravven- 
zione per ciascuno autista, se 
pagati entro cinque giorni). 
Le due vigilesse hanno anche 
allertato il carro attrezzi perla 
rimozione forzata, ma questo 


RESIA 


provvedimento che avrebbe 
fatto lievitare i costi degli au- 
tomobilisti non s'è reso ne- 
cessario, in quanto le stesse 
vigilesse hanno provveduto a 
creare un varco con la parten- 
zadi alcune auto che erano in 
sosta regolare davanti a quel- 
le bloccate. 


D TARVISIO 


Fiamme sul tetto, nonostante la 
neve. I vigili del fuoco sono inter- 
venuti ieri pomeriggio in via del 
Macello per impedire che l’in- 
cendio partito dalla canna fuma- 
ria si propagasse, oltre che alla 
copertura, anche agli altri locali 
di un edificio bifamiliare adibito 
a seconda abitazione. Sul posto, 
allertati poco prima delle 17 da 
una vicina di casa che ha notato 
le scintille prima ele fiamme poi 
uscire dal camino, sono giunti i 
vigili del fuoco di Tarvisio e i col- 
leghi di Pontebba, mentre dal 
Comando di Udine è stata invia- 





«Ecco un modo insulso per 
limitare la libertà del prossi- 
mo - il commento di un mal- 
capitato — sono cose che suc- 
cedono e preferisco credere 
alla buona fede delle perso- 
ne. Comunque sei nei guai se 
hai urgenze». 

Ieri sera, in municipio, a un 


taun’autogru. 

In una delle abitazioni interes- 
sate dalle fiamme erano appena 
giunti gli anziani genitori di uno 
dei due proprietari (entrambi 
friulani) che, a loro volta si sono 
accorti di quanto stava succe- 
dendo nel sottotetto e sono corsi 
fuori dall’abitazione. Per fortu- 
na non era presente nessuno 
nell’altro lato della casa. In po- 
chi istanti, dal cammino, il fuo- 
co si è propagato sotto la coper- 
tura del tetto, favorito dalle com- 
ponenti in legno e dal materiale 
isolante, costringendo i vigili del 
fuoco ad aprire il tetto in più 
punti utilizzando la motosega, 


La situazione 
ieri pomeriggio 
nel parcheggio 
delle piste 
aTarvisio: 
molti turisti 
sono rimasti 
bloccati 

perla sosta 
selvaggia 

e sono dovuti 
intervenire 

i vigili urbani 
che hanno 
sanzionato 

i proprietari 
delle vetture 


incontro programmato da 
tempo, é stato affrontato il te- 
ma della sicurezza sulle piste 
di sci, presenti amministrato- 
ri, rappresentanti della poli- 
zia, dei carabinieri, della poli- 
zia locale ed responsabili di 
Promotur. In quella sede è 
stato affrontato anche il pro- 


Riaperta la regionale 646, Uccea di nuovo raggiungibile 





D RESIA 


Uccea è nuovamente raggiungi- 
bile. Come da programma, la 
strada regionale 646 è stata inte- 
ramente riaperta al traffico dal- 
le 14 di ieri, dopo un periodo di 
interruzione peri disagi causati 
dalla recente ondata di maltem- 
po che si è abbattuta sulla zona. 

Il tratto compreso tra il km 
17+000 e il kim 25+300, in Comu- 
ne di Resia, era stato interdetto 
al traffico veicolare lo scorso 2 
febbraio: così aveva deciso, do- 
po il sopralluogo tecnico, Fvg 
Strade Spa, società che detiene 
la competenza sull’arteria, do- 
po lo schianto di numerose al- 
berature di alto fusto dal versan- 


te a monte della sede stradale in 
seguito alle abbondanti nevica- 
te delle ore precedenti. 

Per garantire la necessaria si- 
curezza, Fvg Strade aveva chiu- 
so la Sr 646, consentendo il tran- 
sito ai soli residenti e ai mezzi di 
soccorso fino al km 24+500 (bi- 
vio Uccea). 

Lo sgombero delle alberature 
dalla carreggiata, nonché il ri- 
pristino delle condizioni di tran- 
sitabilità e sicurezza, hanno 
permesso già nella giornata di 
lunedì scorso di riaprire il tratto 
sino al km 24+300, consenten- 
do la percorribilità della strada 
regionale fino alla località di Uc- 
cea. Ieri, poi, sono stati comple- 
tati anche sull'ultimo chilome- 


tro i lavori necessari al ripristi- 
no funzionale della tratta, e la 
strada è ora completamente 
percorribile. 

Sono dunque alle spalle i di- 
sagi riguardanti la sr 646, che 
già la scorsa estate era rimasta 
interdetta al traffico per quasi 3 
mesi. Il fortunale del 10 agosto, 
infatti, aveva scaricato sulla car- 
reggiata detriti e materiale tra- 
sportato dalle acque, costrin- 
gendo Fvg Strade alla chiusura 
tra il kim 22+200 e il km 24 in Co- 
mune di Resia. La Regione Fvg 
aveva stanziato 1 milione di eu- 
ro per il ripristino urgente della 
viabilità e il successivo 31 otto- 
brel’arteria era stata riaperta. 

(1.p.) 





Mezzi spazzaneve sulla sr 646 








I vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo solo a tarda sera 


per fare arrivare l’acqua e potere 
spegnere le fiamme e salvare l’e- 
dificio. E stato un lavoro tempe- 
stivo e intenso, che ha impegna- 
to per diverse ore i pompieri, sul 
posto fino a tarda sera. 

Per evitare che focolai nasco- 
sti rianimassero le fiamme, du- 


blema di come assicurare un 
migliore servizio di parcheg- 
gio durante i periodi di gran- 
de accoglienza di sciatori. 
«Con soluzioni opportune, 
precauzionali, abbiamo già 
provveduto a rimediare alla 
possibilità che si creeino in- 
gorghi, in via Priesnig, via de- 


rante la notte la situazione è sta- 
ta tenuta sotto controllo dai vigi- 
li del fuoco. Ingenti i danni cau- 
sati alla copertura della casa. Sul 
posto anche i carabinieri della 
Stazione di Tarvisio che hanno 
provveduto agli accertamenti 
del caso. (&m.) 








gli Alpine e via Alpi Giulie — 
spiega Angelo Sarbasini, co- 
mandante della Polizia locale 
—, infatti la nostra pattuglia è 
giornalmente presente nelle 
zone nevralgiche, dalle 8 alle 
12, non certo per reprimere, 
ma con atteggiamento pre- 
cauzionale». 


A Rigolato 256 mila euro 
per la sicurezza stradale 





D RIGOLATO 


Ulteriore passo in avanti per la 
messa in sicurezza della strada 
regionale 355. In primavera par- 
tiranno i lavori che riguardano il 
versante esposto a nord sopra 
l’arteria, in Comune di Rigolato, 
nello spazio sovrastante il cimi- 
tero del paese. L'amministrazio- 
ne guidata dal sindaco Emanue- 
la Gortan Cappellari ha di recen- 
te appaltato, grazie alla collabo- 
razione con la Centrale Unica di 
Committenza di Pontebba, le 
opere (frutto dello studio di Tec- 
nocad Progetti Sas di Tolmezzo, 
che è anche direttore dei lavori) 
e aggiudicate alla Sils Srl di Sau- 
ris. I lavori dureranno 90 giorni, 


con un quadro economico di 
256.762 euro, finanziato dal Ser- 
vizio Geologico della Regione. 
Gli interventi prevedono il di- 
sgaggio delle parti pericolanti, la 
posa delle reti e la messa in sicu- 
rezza di alcuni muretti “a sec- 
co”. Complessivamente, si pro- 
cederà con il taglio di piante, 
ceppaie e cespugli in un’area di 
4 mila metri quadrati e il consoli- 
damento di una superficie di 
versante di 2.700 metri quadri, 
con posa delle reti. 

Finanziati anche lavori (130 
mila euro) destinati alla messa 
in sicurezza del versante sovra- 
stante l’opera di presa della Sied 
che serve per la produzione 
energia elettrica. (.p.) 
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Tabaccaio blocca e fa arrestare il rapinatore 


Tricesimo, preso un 32enne: era entrato nella rivendita di piazza Verdi e aveva puntato una lama contro il titolare 


di Laura Pigani 
D TRICESIMO 


Punta una lama contro il tito- 
lare di una rivendita di tabac- 
chi e giornali, ma l’esercente 
reagisce, lo insegue e fa arre- 
stare il rapinatore. E succes- 
so ieri pomeriggio in piazza 
Verdi, al civico 15, nel nego- 
zio di Luigi Neri, 32enne di 
Povoletto. 

A finire nei guai, per le ipo- 
tesi di reato di tentata rapina 
aggravata e lesioni personali 
ai danni del tabaccaio, è fini- 
to Roberto Amato, 35 anni 
(compiuti lunedì scorso), ori- 
ginario di Scafati e residente 
a Tricesimo, già conosciuto 
dalle forze dell’ordine. 

Da quello che si è potuto 
apprendere, ieri, attorno alle 
16.30, il malvivente è entrato 
nel negozio e ha minacciato 
il gestore. Gli ha puntato con- 
tro un taglierino o un coltelli- 
no dalla lama lunga una ven- 
tina di centimetri. L’esercen- 
te, però, ha subito reagito, 
colpendo il malintenzionato 
con alcuni oggetti presenti 
sul bancone e che erano a 
portata dimano. 

Il rapinatore, colto di sor- 
presa dalla pronta reazione 
dell’uomo, ha subito cercato 

















SIT} 





La rivendita di tabacchi e giornali di piazza Verdi presa di mira dal rapinatore, poi arrestato dai carabinieri (Foto Petrussi) 


di scappare, schizzando fuo- 
ri dalla rivendita e facendo 
nel frattempo cadere a terra 
la lama. Ma neanche in que- 
sto frangente il tabaccaio si è 
perso d’animo, anzi. Neri ha 
rincorso il malvivente che, 
durante la frettolosa fuga, ha 


urtato pure un’auto che ne 
ha rallentato la corsa. Il con- 
ducente, che stava posteg- 
giando proprio in piazza Ver- 
di, lo ha infatti bloccato 
aprendo la portiera della vet- 
tura, consentendo così al ge- 
store della rivendita di riac- 


ciuffarlo. Ne è nata una col- 
luttazione ed entrambi sono 
rimasti feriti in maniera lie- 
ve. La fuga si è conclusa poco 
distante da dove era comin- 
ciata. 

Sul posto, intanto, sono ar- 
rivatiicarabinieri del Nucleo 


radiomobile della Compa- 
gnia di Udine (guidati dal te- 
nente Ilaria Genoni), che 
hanno arrestato Amato (che 
hanno trovato ancora tenuto 
fermo da Neri) e lo hanno 
poi condotto in carcere. L’i- 
potesi di reato è tentata rapi- 





BICAMERE+STUDIO 




















UDINE - VIA POSCOLLE INTERNI 


Riservata e 
ristruttura- 
ta corte, 
mq. 100 su 
livello unico 
con ingres- 
so indipen- 
dente, sog- 
gior 
no/angolo 





TRICAMERE, BUTTRIO 








IVIMIOLI IT 


na aggravata e lesioni perso- 
nali nei confronti dell’eser- 
cente residente a Povoletto. 

Tabaccaio e (mancato) ra- 
pinatore sono stati comun- 
que accompagnati in ospe- 
dale per accertamenti: per lo- 
ro nessuna ferita da taglio, 
ma soltanto contusioni ed 
escoriazioni. 

A chiamare i militari sono 
stati alcuni clienti della riven- 
dita di giornali e tabacchi 
che, dopo aver assistito alla 
scena, si sono subito dati da 
fare per impedire che il mal- 
vivente riuscisse a farla fran- 
ca. 

I cittadini non si sono tenu- 
ti per sé indignazione e rab- 
bia, palesate anche al sinda- 
co Giorgio Baiutti, nei con- 
fronti di chi prende di mira le 
attività commerciali e gli 
esercenti che desiderano in- 
vece soltanto poter svolgere 
il proprio lavoro con sereni- 
tà. Da parte sua, il primo cit- 
tadino ha bocciato il compor- 
tamento di Amato, «spinto 
da una situazione familiare 
disagiata» e ha riferito di aver 
attivato anche «l’intervento 
dei servizi sociali». 

(ha collaborato Luciana Idel- 
fonso) 


©RIPRODUZIONE RISERVATA 








cottura, bi- 
8 servizi fine- 
strati con 
doccia, cantina e prezioso posto auto coperto ... ter- 
moautonomo, climatizzato!! € 245.000 


BICAMERE, UDINE CENTRO 


In recente e 
prestigiosa 





no alto con 
ascensore 
fi ... soggior- 
tz no con Cuci- 
#8 notto sepa- 
gg rato, bagno 
a finestrato e 
doppia ter- 
razza (una 
bella gran- 
de e coperta). Classe B con risc. a pavimento!! 
Cantina e comodo garage ... € 220.000 





NEGOZIO, CENTRO CITTA' 














A 


Inzona ad elevato passaggio, vetrinatissi- 
mo negozio con canone locativo molto in- 
teressante, mq.215supianounico... modi- 
casomma per rilevare attuale attività e po- 
sizione. Info moltoriservate. 
























da tennis e vari annessi ... favolosa!! Trattati- 
ve riservate. 


Lidi ts 





Splendido e luminoso appartamento di ma. 
120 con3 camere, 2 bagni, terrazzo abitabile e 
garage doppio ... pavimenti in legno, riscalda- 
mento a pavimento, elegantissimo! 





CASA CON GARAGE, UDINE - BORGO POSCOLLE 


ero Impor- 
: n tante, 
recen- 
te, ele- 
gante, 
oltre 


mu. 
250, tri- 
came- 
re, tri- 
servizi, 
studio, 
ampia 
cucina, finiture di altissimo livello, ascensore in- 
terno, piccolo giardino. 

Info riservate. 





TRICAMERE, LIGNANO PINETA 












| | Si 


Panoramico tricamere dalle finiture eleganti e 
studiate ... mq. 145 con studio, biservizi e 4 ter- 
razzoni. Vicinissimo al mare, prezzo molto inte- 
ressante. 








de per 
questa impeccabile proprietà. Info previa tele- 
fonata. 


BICAMERE, UDINE SEMICENTRALE 


Piano 
2° in 
tran- 
quillo 
condo- 
 ijminio, 
‘\\appar- 
| |tamen- 
to ter- 
“\\razza- 
i|to, an- 
golo 
cottura 
separato dal soggiorno, riscaldamento au- 
tonomo (caldaia nuova), cantina e garage... 
solo € 117.000,00!! 
































P.ZZA GARIBALDI N. 5 


TEL. 0432.502100 





CAPANNONE/LOFT 
S. VITO DI FAGAGNA 








di 


mq. 600 per realizzo abitazione 


© Fabbrica 
mn Mito 
= gianale 


arti- 


mq. 


400 con 
possibile 
amplia- 
mento a 


+ ma- 


gazzino di classe energetica elevata. 
€ 90.000 non tratt. (foto, ipotesi ristruttu- 


razione) 


TERRENO, TAVAGNACCO 





In recente 
lottizza- 
zione bel- 





tranquilla, già urbanizzato... 


lissimo 
terreno 
edifica- 
bile ret- 
tangolare 


posi- 


zione in- 
terna e 


€ 125.000! 
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Cosef, bufera nel cda: 
Moschione destituita 
presenta ricorso al Tar 


Osoppo: ritiene illegittima la revoca disposta dal presidente Marinig 
e contesta l'accordo che affida a Disetti (ex Cipaf) la vicepresidenza 


di Viviana Zamarian 
>» OSOPPO 


Da consigliere del cda dell’ex Ci- 
paf di Rivoli di Osoppo (consor- 
zio perlo sviluppo industriale ed 
economico della zona pedemon- 
tana alto Friuli) a componente 
del cda del nuovo Cosef, nato 
dal progetto di fusione per incor- 
porazione di Cipafnel consorzio 
Ziu di Udine. Fino alla nomina, 
per Virgilio Disetti, di vicepresi- 
dente del nuovo ente. Una no- 
mina, quella del presidente Ren- 
zo Marinig, seguita alla revoca 
dall'incarico di vicepresidente 
di Mariella Moschione che ha 
definito questo atto c«illegitti- 
mo». Ed è per questo che la lega- 
le di Moschione, l'avvocato Tere- 
sa Billiani del foro di Trieste, ha 
notificato un ricorso al Tar «con 
cui è stato impugnato il provve- 
dimento di revoca che ritenia- 
mo infondato da un punto di vi- 
sta del diritto» per chiederne il 
reintegro in qualità di vicepresi- 
dente. Una bufera sta dunque 
per abbattersi sul cda del Cosef. 


Gl=aini= 


A essere contestata è la motiva- 
zione alla base della revoca. Che 
fa riferimento «a presunti patti 
sociali — ha riferito ieri in una 
conferenza stampa Billiani - in- 
tercorsi già dal 2015 e che preve- 
devano che il nuovo Consorzio 
avrebbe ereditato il vecchio pre- 
sidente della Ziu e come vicepre- 
sidente un rappresentate del Ci- 
paf, patti di cui però non c'è al- 
cuna documentazione». Accor- 
di non scritti, o comunque non 
ufficializzati, per “dividersi” le 
poltrone del cda del Cosef. 

Ma facciamo un passo indie- 
tro. «Il cda del consorzio Ziu-ha 
proseguito Billiani — è stato no- 
minato nell’assemblea del 20 
giugno 2016 conlariduzione dei 
componenti da 5 a 3 e l'elezione 
di Marinig presidente, Moschio- 
ne come vicepresidente e il con- 
sigliere Alberto Di Fant. Nella 
prima assemblea del Cosef, svol- 
tasi il 3 gennaio 2018, si è deciso 
di non procedere a nuove nomi- 
ne ma di mantenere quelle del 
consorzio Ziu integrandole con 
le due nomine del Cipaf di Diset- 


[Co [Ta{=MMAVAF= Wi 10}=V424/0] PAN Ala 


CAMPOFORMIDO 


ti e Indira Fabbro stabilendo di 
proseguire così fino al 2019, sca- 
denza del mandato, e dunque 
con vicepresidente Moschio- 
ne». Ma così non è. Perché «il 29 
gennaio Moschione si vede reca- 
pitare un atto di revoca a firma 
del solo presidente Marinig che 
adduce come motivazione dei 
presunti patti sociali afferman- 
do che questi erano stati confer- 
mati nell’assemblea del 3 genna- 
io. Ora, questo non corrisponde 
al vero perché i patti sociali esi- 
stono nel mondo giuridico solo 
se rispettano la forma prevista 
dal diritto, diversamente, non 
c'è prova della loro esistenza». 
Alcuni soci hanno chiesto chiari- 
menti al presidente. «Riferendo 
di essere stati presenti in assem- 
blea — ha continuato - e che, ol- 
tre al fatto che lo conferma il ver- 
bale notarile, in alcun modo si è 
parlato di questo accordo per at- 
tribuire la vicepresidenza all’ex 
Cipaf. Il Cosef è equiparato a un 
ente pubblico economico, quin- 
di nomine frutto di accordi non 
ufficiali non sono possibili né le- 


immobiliare 


BASILIANO 


VILLA INDIPENDENTE 


La zona dell’ex 
Cipaftra 

i Comuni di 
Gemona, Buja 
e Osoppo. 
Alato Mariella 
Moschione 

(a sinistra) 
con il suo 
legale 

Teresa Billiani 


cite. Questo atto di Marinig è le- 
sivo nei confronti di Moschione, 
dell’ente e dei soci. C'è un’altra 
irregolarità. La revoca di Mo- 
schione decorreva dal primo 
febbraio e Marinig ha nominato 
Disetti il 30 gennaio quindi per 
due giorni c'è stata la compre- 
senza di due vicepresidenti che 
non è consentita». «Nonostante 
le richieste di chiarimento dei 
soci-ha concluso —il presidente 


UDINE, VIA GRAZZANO 
OTTIMO INVESTIMENTO 


\ 








ha convocato un'assemblea gio- 
vedì 15 non ponendo all’ordine 
del giorno questa questione». In- 
tanto il Cosef fa sapere che all’as- 
semblea di domani, il presiden- 
te darà delle comunicazioni ine- 
renti all’articolo 16, punto 3, del- 
lo statuto che recita che il presi- 
dente, in caso di assenza, è sosti- 
tuito dal vicepresidente nomina- 
to dal presidente medesimo trai 
componenti del cda. 


Giovani e lavoro 
a Gemona 160 ore 
di corsi retribuiti 





Sta per partire AttivaGiovani 
“utilab”, itinerario formativo in 
otto laboratori che permetterà 
ai partecipanti di definire il 
proprio progetto di inserimento 
lavorativo nel settore della 
creatività e di realizzazione di 
un'attività di comunicazione per 
lo sviluppo di un prodotto 
artistico, multimediale o 
audiovisivo in grado di 
comunicare e rappresentare 
l'identità territoriale dell’Uti 
del Gemonese. L’iniziativa è 
realizzata nell’ambito 
dell’avviso regionale 
AttivaGiovani per l'occupabilità 
di giovani trai 18 e i 29 anni che 
negli ultimi 12 mesi non abbiano 
svolto un'attività lavorativa o 
frequentato percorsi formativi 
finalizzati al rilascio di un titolo 
di studio. I laboratori si 
svolgeranno da febbraio a 
maggio nella sede dell’istituto 
Magrini Marchetti e avranno 
una durata di 160 ore. La 
partecipazione è gratuita ed è 
previsto il rilascio di un 
attestato di frequenza. A chi 
frequenterà almeno il 70 per 
cento delle ore previste sarà 
riconosciuta un’indennità 
oraria di 2,50 euro. L'intento è di 
offrire ai giovani del territorio 
un’opportunità per progettare 
la propria strada professionale 
elavorativa. Per informazioni 
0432-505479 o scrivere 
info@iresfvg.org, 
www.iresfvg.org. (p.C.) 


UDINE, INT. VIA CIVIDALE 











€ 89.000 TRATTABILI 


e 


RECENTE VILLA A SCHIERA 


in contesto quadrifamiliare, APPARTAMENTO BICAMERE + 
STUDIO AL PRIMO PIANO, soggiorno, cucinino separato, bagno fi- 
nestrato, terrazza verandata. Cantina, garage e taverna. Termoa- 
utonomo (no spese condominiali). CI. Energ. in fase di definizione 


all'interno di una piccola e riservata corte, AMPIO 
APPARTAMENTO MONOLOCALE ARREDATO posto al piano 
terra, con antibagno e bagno. Termoautonomo (no spese 
condominiali). Ottime finiture. € 85.000 - CI. Energ. "E" 


UDINE, VIALE DEL LEDRA 
LUMINOSO 


UDINE, LAT. VIA CIVIDALE 
€ 80.000 


SIGNORILE CASA + MANSARDA ABITABILE (attualmente al grezzo) da 
250mq disposta da ingresso, ampio salone con caminetto, cucina, due 
camere, biservizi, seminterrato con garage, tavema, cantina. Portico, 





a due passi dalla Piazza, RECENTE E CURATA VILLA A SCHIERA CON GIARDINO 
mansartia, tavema con lavanderia e ulkeriori due stanze, posti aulio coperto. Ter- 


moaullonomo. Otiime finilure € 279000 - CL Energ.in fase di definizione 


MAJANO 
VILLA INDIPENDENTE 


PANORAMICA VILLA INDIPENDENTE tricamere biservizi con am- 
pio terrazzo abitabile da 30 mq. Zona abitativa al primo e secon- 
do piano, al piano terra taverna, studio e lavanderia. Giardino di 
proprietà. € 170.000 - CI. Energ. "G" 


‘ampioscopertodi proprietà.€280.000 -CI.Energ.infasedidefinizione 


LOC. PASSONS 
_NOVITA' 


pis E i È 
in palazzina trifamiliare circondata da curato giardino, AMPIO 
APPARTAMENTO BICAMERE (110 MIO) posto al piano terra, ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, bagno finestrato. Garage. Termoautonomo 
(nospesecondominiali).€75.000. Disponibile nellastessapalazzinaapparta- 
mentobicamerealprimopianoad€85.000.-CLEnerg.infasedidefinizione 


3 
in curato residence, AMPIO APPARTAMENTO BICAMERE SU 
DUE LIVELLI BISERVIZI posto all'ultimo piano, soggiorno, 
cucina separata abitabile, termoautonomo, cantina e gara- 
ge. € 120.000 trattabili - CI. Energ. in fase di definizione 


CAMPOFORMIDO 
NOVITA' 


) NIE: è 


dini 


in piccola e recente palazzina (2004), INTERESSANTISSIMO 
BICAMERE DA 70 MQ posto al piano terra, soggiomno/angolo cot- 
tura, due camere, bagno, meravigliosa terrazza quadrata da 25 
mq. Termoautonomo. Cantina e garage. € 98.000 - CI. Energ. "D" 


An 'An'AIialestoJo]i{F:la=to(-=Ja ak: 


In piccola palazzina primi anni ’80, INTERESSANTE 
APPARTAMENTO BICAMERE al piano terra con terrazza abitabile, 
soggiorno, cucina separata, bagno finestrato. Termoautonomo. 
Cantina e garage. CI. Energ. “F” 


UDINE, INT. VIA CIVIDALE 
VILLA A SCHIERA 


zona residenziale, VILLETTA A SCHIERA SU TRE LIVELLI, 
soggiorno, sala da pranzo, cucina separata, tricamere, bi- 
servizi, ampio ripostiglio, cantina e garage. Termoauto- 
nomo. € 135.000 - CI. Energ. in fase di definizione 
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DOPO LA TRAGEDIA DI ORSARIA 


Troppo alcol, stop alla festa di Tendanza 


Gli organizzatori hanno annullato la serata di martedì grasso. Oggi sarà affidato l’incarico per l'autopsia su Veronica Diplotti 


di Lucia Aviani 
d PREMARIACCO 


L’ultima data di Tendanza, la 
più attesa, quella che avrebbe 
dovuto salutare il carnevale 
2018, è stata annullata. Con 
una scelta presa in extremis o 
quasi, inaspettata ma irrevo- 
cabile, il gruppo organizzato- 
re della nota e puntualmente 
affollatissima manifestazione 
di Orsaria di Premariacco ha 
deciso di sospendere i festeg- 
giamenti in programma perla 
serata di ieri, martedì grasso. 
L’annuncio è stato dirama- 
to con un post su Facebook 
poco prima delle 14. Le ragio- 
ni del provvedimento sono 
riassunte dal sindaco Roberto 
Trentin, che ribadisce comela 
cancellazione dell’appunta- 
mento conclusivo di Tendan- 
za non dipenda affatto dal Co- 
mune: «E stata — conferma — 
una decisione maturata auto- 
nomamente dal team promo- 
tore della circostanza, il quale 
mi ha comunicato di aver op- 
tato per questa soluzione nel 
timore che la situazione potes- 
se sfuggire nuovamente di ma- 
no, come avvenuto sabato». 
«Il gruppo che ha organizza- 
to la festa — prosegue il sinda- 
co - si è trovato di fronte, quel 


I DATI 


Qui sopra una foto durante la festa 
di Tendanza; a destra, l’area fe- 
steggiamenti che ospita l'evento 


giorno, a un panorama ina- 
spettato, difficilmente control- 
labile: risulta che parecchi dei 
ragazzi che hanno partecipato 
all'evento siano arrivati a Or- 
saria con ampie “provviste” al- 
coliche, caricate nei bagagliai 
delle macchine o negli zainet- 
ti. Praticamente impossibile, 
così, monitorare il contesto ed 
evitare certe derive, che si so- 


noineffetti verificate. C'erano 
tutte le condizioni per conclu- 
dere il ciclo 2018 di Tendanza 
come da programma, l’ultimo 
di carnevale, ma chi doveva 
gestire la manifestazione ha 
appunto deliberato diversa- 
mente, a titolo prudenziale. 
Personalmente — conclude il 
primo cittadino — apprezzo la 
scelta, che si traduce anche in 





un segno di rispetto e di condi- 
visione del lutto della famiglia 
della giovanissima Veronica 
Diplotti, rimasta uccisa all’al- 
ba di domenica in un inciden- 
te stradale verificatosi fra il no- 
stro Comune e quello di But- 
trio, in cui risiedeva». 

E mentre l’onda emotiva 
provocata dalla scomparsa 
della ragazza non accenna a 


Cividalesi grandi lettori con il gusto del noir 


Dai thriller di Connelly ai gialli diRambe. Sempre più positivo il bilancio della biblioteca 





Nel 2017 quasi 21 mila prestiti bibliotecari nei 239 giorni di apertura 





KV 


Caccia, doppia istanza 
all'assessore Panontin 


Due istanze all'assessore regionale 
alla caccia Paolo Panontin per avere 
chiarimenti sulla legge regionale 28 
del 2017 e sulla proposta di 
governance della gestione 
venatoria sono state presentate 
dall’associazione Cacciatori Fvg, il 
cui vicepresidente è Sandro Levan, 
residente nel Rojale. L'associazione 
contesta una vicenda che parte da 
un controllo della Guardia forestale 
sul tesserino di un cacciatore al 
quale è stato contestato un illecito 
amministrativo risalente al 2016 
riferito a omessa annotazione di 
alcuni dati. L'altra istanza si 
riferisce alla recente proposta di 
Panontin sulla modifica del sistema 
di governance della caccia. (m.d.m.) 


TARCENTO 


D CIVIDALE 


Cividale legge (tanto) e si certifi- 
ca cittadina del noir. Il consunti- 
vo 2017 della biblioteca confer- 
ma un trend assodato (quello 
dall’alta affluenza) e testimonia 
in parallelo come i cividalesi pre- 
diligano le opere che tengono 
col fiato sospeso: al top della 
classifica l’ultimo thriller di Mi- 
chael Connelly, seguito da quel- 
lo del giallista svedese Lars Ram- 
be. Un gradino più in basso il ge- 
nere rosa. I ragazzini invece ado- 
rano sempre Geronimo Stilton, 
topo-detective che da tempo 
monopolizza la loro attenzione. 
«Il bilancio dell’anno scorso — 
dice l'assessore alla cultura An- 
gela Zappulla - è estremamente 


positivo. Il numero dei prestiti 
nei 239 giorni di apertura ha su- 
perato le 20 mila unità: si è toc- 
cata quota 20.638 con un +899 ri- 
spetto al 2016. Ottimo anche il 
totale delle presenze, 18.498, 
con 197 nuovi iscritti. E in co- 
stante crescita il gradimento 
dell'offerta di un patrimonio di 
59.771 volumi, accresciuto di 
1.539 testi nel 2017, nonché di 
importanti fondi archivistici, di 
un centinaio di periodici e di 
preziose raccolte per bambini». 
Qualche curiosità: il giorno in 
cui si è registrato il maggior nu- 
mero di prestiti è stato martedì 
13 giugno, 162 libri e dvd conse- 
gnati ai fruitori; su base settima- 
nale domina il mercoledì, con 
5.110 prestiti annui. Ai vertici 


Danni da maltempo, un milione 
dalla città bavarese gemellata 





D TARCENTO 





Ottime notizie per la cittadina 
sul Torre dalla Baviera, dove il 
Comune gemellato di Un- 
terf6hring ha donato a Tarcento 
un milione di euro da investire 
su territorio ed edifici danneg- 
giati dal maltempo. 

La notizia ha cominciato a cir- 
colare sul social network ieri po- 
meriggio dopo che il consigliere 
comunale Walter Tomada ha po- 
stato un articolo del quotidiano 
bavarese Merkur: «I cittadini di 
Unterf6hring aiuteranno il Co- 


mune italiano gemellato con un 
milione. Ciò è stato deciso all'u- 
nanimità dal consiglio comuna- 
le. In Friuli tempeste e brutto 
tempo hanno causato gravi dan- 
ni agli edifici pubblici, per un va- 
lore di circa 6 milioni di euro». 

Il sindaco Mauro Steccati con- 
ferma di aver ricevuto la missiva 
inviata dal collega bavarese An- 
dreas Kemmelmeyer, con la qua- 
le gli è stato comunicato che il 
consiglio di Unterfo6hring ha de- 
liberato la donazione nella sedu- 
ta dell’8 febbraio: «L'importante 
aiuto — spiega Steccati — è il frut- 


to di colloqui che già da un anno 
portiamo avanti con la cittadina 
gemellata. I loro amministratori 
ci hanno chiesto se avevamo bi- 
sogno di aiuto e noi abbiamo 
presentato i problemi di Tarcen- 
to. Li abbiamo già ringraziati per 
aver interpretato nel migliore 
dei modi il rapporto di gemellag- 
gio». Iproblemi legati al dissesto 
idrogeologico sono noti, tant'è 
che vari lavori sono stati avviati 
dal Comune grazie a contributi 
regionali. E la giunta Steccati ha 
già previsto interventi per altri 2 
milioni nelle zone Coia e Sedilis. 


placarsi, da Orsaria c’è anche 
chi — ferma restando la piena, 
totale vicinanza alla famiglia 
della giovane — si sente di 
esprimere solidarietà pure ai 
promotori di Tendanza, ricor- 
dando il loro grande impegno 
per l'allestimento della ker- 
messe e facendo presente co- 
me non abbiano avuto alcuna 
responsabilità nei problemi 
“comportamentali”, diciamo 
così, presentatisi nella nottata 
di sabato né, ovviamente, nel 
suo tragico e sconvolgente epi- 
logo. 

La Procura di Udine, che ha 
aperto un fascicolo ipotizzan- 
do il reato di omicidio strada- 
le, ha fissato per oggi l’affida- 
mento dell’incarico al medico 
legale che effettuerà l’autop- 
sia. Un esame irripetibile cui 
potranno assistere i consulen- 
ti di parte. Sempre oggi il pm 
che coordina le indagini, Ele- 
na Torresin, nominerà il peri- 
to incaricato di effettuare la 
perizia cinematica. Nel frat- 
tempo, il 2l1enne che si trova- 
va alla guida della Honda Ci- 
vic sulla quale viaggiava Vero- 
nica, Giacomo Misano (an- 
ch’egli di Buttrio), è stato 
iscritto nel registro degli inda- 
gati. 


©RIPRODUZIONE RISERVATA 


della graduatoria degli utenti 
una signora appassionata di let- 
teratura per l'infanzia, vulcanica 
lettrice volontaria: 294 i libri “di- 
vorati” nel 2017. Al secondo po- 
sto un'insegnante in pensione, 
che di prestiti ne ha accumulati 
281; “medaglia di bronzo” a un 
impiegato 5lenne (199libri). 
«La biblioteca — aggiunge Zap- 
pulla - è apprezzata perché è al 
passo coi tempi: si configura co- 
me laboratorio multimediale di 
informazione, di facile uso per 
chiunque. La possibilità di colle- 
garsi alla rete tramite wi-fi e la 
consultazione on-line dei catalo- 
ghi hanno modificato i modi di 
fruire dei servizi, ampliati grazie 
al portale del sistema biblioteca- 
rio cividalese: 16.349 a oggi gli 
iscritti allo stesso». Ma la struttu- 
ra si distingue pure per le propo- 
ste culturali: oggi alle 17 sarà pre- 
sentato lo Strolic Furlan 2018 
nell’ambito della lezione inaugu- 
rale del corso di lingua friulana 
promosso dalla Filologica. (1.a.) 





Certamente questo ulteriore 
milione di euro frutto della gene- 
rosità bavarese è bel segnale: 
«Ora - spiega Steccati — noi at- 
tendiamo la delibera da Un- 
terf6hring sia per verificare le 
modalità burocratiche attraver- 








Coia e Sedilis sono tra le zone più colpite da 


Ebj 
MISA LI 


CIVIDALE 
Il Museo archeologico 
celebra San Valentino 


ME Il Museo archeologico 
nazionale festeggia San 
Valentino, oggi, con un 
pomeriggio speciale: alle 17 
sarà proposta una visita 
guidata dal titolo “Anelli 
nuziali longobardi. Storie 
d'amore altempo delle 
migrazioni”, che offrirà la 
possibilità di seguire un 
inedito itinerario attraverso 
le collezioni custodite dal 
palazzo dei Provveditori 
veneti. Il tour è compreso nel 
biglietto d'ingresso, ma è 
richiesta la prenotazione: gli 
interessati possono chiamare 
lo 0432700700. 


CIVIDALE 
Serata alla Somsi 
con il circolo Iskra 


ME Venerdì alle 20.30, nel 
salone della Somsi, si terrà un 
incontro sul tema “Quando il 
ricordo diventa apologia del 
fascismo”. L'appuntamento, 
promosso dal circolo 
culturale Iskra, registrerà gli 
interventi di Claudia Cernigoi 
e Marco Barone, candidati al 
Parlamento per la lista 
“Potere al popolo”. 


CIVIDALE 
Venerdì Fornari 
a‘“Cabaret 2018” 


MM L'associazione 
Torototelis (via Duca degli 
Abruzzi 27) lancia la rassegna 
“Cabaret 2018”, che 
debutterà venerdì, alle 21, 
con un ospite d’eccezione, il 
noto attore e regista Augusto 
Fornari, che nello spettacolo 
“Amnesie di un viaggiatore 
senza biglietto” interpreterà 
un personaggio stralunato e 
sognatore. La regia è a firma 
di Massimiliano Giovanetti. Il 
ciclo proseguirà quindi fino a 
giugno con una folta e 
interessante serie di 
proposte, in calendario 
sempre per il venerdì alle 21. 
Venerdì 23 febbraio si potrà 
assistere a “Il simposio di 
vino”, a cura di Bepi Monai, 
fondatore e direttore di 
Torototelis. 





Ter 
Ile frane 


so le quali quella cifra sarà inseri- 
ta nel nostro bilancio, ma anche 
per sapere come vogliono che 
quei fondi siano utilizzati, essen- 
do un dono: di sicuro si useran- 
no per risanare i danni da mal- 
tempo». (p.c.) 
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Il sindaco Andrea Pozzo 


PASIAN DI PRATO 


Una pista ciclopedonale dalla chiesa al polifunzionale 


D PASIAN DI PRATO 





Trecentomila euro per realizza- 
re la pista ciclopedonale che col- 
legherà il parco Rodari, sede del 
polifunzionale a Colloredo di 
Prato, a via della Chiesa, oltre 
all'ampliamento del parcheggio 
proprio accanto al luogo sacro. 
Si tratta dell'intervento più 


consistente e atteso dalla comu- 
nità: con l'approvazione in giun- 
ta del piano triennale delle ope- 
re il Comune ha dato l’ok a una 
serie di lavori tra i quali, come 
anticipato, il più importante per 
il 2018 consiste proprio nel rea- 
lizzare il collegamento ciclope- 
donale che permetterà di attra- 
versare il paese: partendo dalla 


chiesa si raggiungerà in sicurez- 
zail polifunzionale. 

«Si risolve così un problema 
in piedi da decenni — dice il sin- 
daco Andrea Pozzo - e ringrazio 
i consiglieri del territorio che si 
sono adoperati a trovare un pun- 
to di mediazione con la coopera- 
tiva per ampliare l’area di sosta, 
che sarà funzionale anche ai 


Oltre 400 mila euro di Imu 
da riscuotere a Tavagnacco 


L'assessore Duriavig: Sappiamo che molti di coloro che non pagano sono recidivi 
Dal 2015 l’amministrazione Maiarelli si avvale di una ditta per recuperare i crediti 





di Margherita Terasso 
D TAVAGNACCO 


Migliaia e migliaia di euro non 
versati per sbadataggine o, sem- 
plicemente, per disinteresse nei 
confronti delle regole. A_ molti 
cittadini e titolari d'azienda di 
Tavagnacco vengono i brividi a 
sentire parlare di Imu, l’imposta 
patrimoniale che grava sulla pro- 
prietà delle unitàimmobiliari. 
Secondo quanto verificato 
dall'Ufficio tributi al 31 dicem- 
bre 2017 risultano emessi avvisi 












sE ì fata 
UDINE - Via Morpurgo: luminoso 
attichetto non arredato, ultimo piano, 
soggiorno con grande panoramica 
terrazza, bicamere, bagno finestrato 


A.P.E. in fase di redazione 


€ 570 


EGCI 

UDINE - Via Nievo: 
in curato palazzo liberty, tricamere al 
secondo piano con soggiorno, cucina 
abitabile, bagno di servizio, terrazza 
verandata ed ulteriori due bagni. 






A.P.E. in fase di redazione 


€ 800 


FELETTO UMBERTO: 
uffici di mq. 209, piano terra open- 
space vetrinato con doppi servizi, 
primo piano 4 vani ad uso ufficio, 
bagno finestrato e terrazza. 
Posti auto interni ed esterni 


A.P.E. in fase di redazione 









€ 1.500 


di accertamento non pagati (0 
pagati, ma senza relativa crea- 
zione dell'accertamento) per un 
importo complessivo di 405.808 
euro. Di questi, 131.545 sono ri- 
feriti a provvedimenti emessi 
nei confronti di soggetti in pro- 
cedura concorsuale per cui è sta- 
ta fatta l'insinuazione, cioè la do- 
manda con cui si chiede di am- 
mettere il proprio credito al pas- 
sivo di un fallimento. Sono stati 
emessi 163 avvisi di accertamen- 
to seguenti al controllo fatto sul- 
le regolarità dei versamenti. 





UDINE - Via San Pietro: 

mini appartamento parzialmente 
arredato dalle ampie dimensioni sito 
al primo piano, con cortile per 
posteggio auto... 


A.P.E. in fase di redazione 


€ 450 


MARTIGNACCO - 

Via G. D’Annunzio: 

in tranquillo contesto residenziale, 
bicamere primo ingresso al 2° ed 
ultimo piano, cantina e garage. 


E - 171,26 kWh/mq anno 
€ 520 + 60 





UDINE - Via Romans: 

| in zona di passaggio, negozio 
vetrinato di mq. 140 composto da 
vano unico, antibagno e bagno al 
piano terra, vano unico al piano 
interrato 


D - 202,110 kWh mq anno 
€ 450 





«Il dato non si discosta di mol- 
to da quello 2016, quando l’im- 
porto totale era di 458 mila euro 
- dice l'assessore al bilancio 
Marco Duriavig —. Sugli accerta- 
menti c’è stato un grande lavoro 
negli ultimi mesi da parte dei di- 
pendenti: l’obiettivo era evitare 
che i mancati pagamenti andas- 
sero in prescrizione». Così, in 
prossimità della fine dell’anno 
molti contribuenti si sono visti 
recapitare avvisi di accertamen- 
to di natura fiscale. Che si tratti 
di imposte dirette, indirette, di 


UDINE - Via del Gelso 
luminoso tricamere al 4° piano con 
vista panoramica, bagno finestrato 
con doccia, cantina al piano 
scantinato... 


A.P.E. in fase di redazione 


€ 500 








tasse o tributi comunali, la so- 
stanza non cambia: se il termine 
per l’azione di “recupero” da 
parte degli enti è “a rischio pre- 
scrizione o decadenza”, l’ente 
medesimo corre ai ripari. E il 31 
dicembre è decaduto, tra i tanti, 
anche il termine a disposizione 
dei Comuni per emettere avvisi 
di accertamento riguardanti l’I- 
murelativa al 2012. 

«I numeri lasciano un po’ di 
amaro in bocca osserva l’espo- 
nente della giunta Maiarelli —. Al 
di là dei casi di fallimento, dovu- 


UDINE - Via Bariglaria 
mini appartamento dalle ampie 
dimensioni, al terzo piano, soggiorno 
con angolo cottura, bagno finestrato e 
cantina. Locato a reddito 


F - 165,3 kWh/mq anno 
€ 59.000 AFFARE! 








S. GIOVANNI AL NATISONE: 

in suggestivo e particolare contesto, 
splendida casa bicamere dal sapore 
antico, arredata... 


D - 202,110 kWh mq anno 
INTERESSANTE! 


€ 450. 


CIVIDALESE: 
su parco di 2.500 mq,., villa country 
sapientemente ristrutturata 
mantenendo gli aspetti orinali dei 
solai e pavimenti in legno.. 


A.P.E. in fase di redazione 
AFFARONE! 









fruitori della chiesa e dove ora è 
difficile trovare parcheggio». 

Tra gli altri interventi in pro- 
gramma per l’anno, il primo lot- 
to per ampliare il centro sporti- 
vo di Pasian di Prato, peril quale 
sono stati stanziati 550 mila eu- 
ro per la prima tranche di lavori 
e ne sono previsti, nel 2020, altri 
300 mila per la seconda. Altri 70 





mila serviranno al piano del traf- 
fico, mentre 83 mila a realizzare 
il sipario nell’auditorium comu- 
nale, a cui si aggiungono 20 mila 
euro per la manutenzione di edi- 
lizia sociale e scolastica, 20 per 
la manutenzione delle strade (al- 
tri 40 il prossimo anno e 60 mila 
nel 2020) e 30 mila euro tra ma- 
nutenzioni straordinarie su im- 
pianti sportivi, edifici, impianti. 
Nel 2019 l'ampliamento del 
parcheggio di via Bonanni, per il 
quale il Comune impegna 170 
mila euro, oltre a loculi cimite- 
riali e manutenzione strade per 
altri 200 mila euro. (&z.) 


Una seduta del consiglio comunale a Tavagnacco 


ti spesso alla crisi, sappiamo che 
molti di coloro che non pagano 
l’Imu sono recidivi che decido- 
no di rimandare di proposito i 
pagamenti. Sembra essere pras- 
si consolidata». Le conseguenze 
di questo comportamento sono 
note. «Il Comune deve accanto- 
nare una somma per garantire la 
copertura dei crediti che si pen- 





S. GIOVANNI AL NATISONE: 
bicamere di mq. 95, al secondo ed 
ultimo piano, cucina abitabile, 
soggiorno, due terrazze, cantina e 
box auto... 


APE in fase di redazione 


€ 75.000 È 


CAMPOFORMIDO - 
Villa Primavera: splendida villa 
con ottime finiture, tre camere da 
letto, lavanderia, garage, portico 
verrandato e giardino. 


A.P.E. in fase di redazione 





€ 395.000! | 


UDINE - Zona Z.A.U.: capannone 
di mq. 1.300 dotato di cella frigorifera 
con uffici, al piano terra e al primo 
piano, di mq. 400 


G - 70,8 kWh me anno 
F - 28,9 kWh mc anno 


€ 400.000! 


sa di non recuperare — precisa —. 
Ma quella somma è una risorsa 
sottratta ad altro». Dal dicembre 
2015 il Comune si avvale di una 
ditta per il recupero crediti, la 
Maggioli tributi. Dopo gli accer- 
tamenti, se i cittadini non paghe- 
ranno questa procederà con l’at- 
tività di riscossione coattiva. 
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UDINE - Viale XXIII Marzo: 
bicamere composto da soggiorno, 
cucina con veranda, entrambe le 
camere affacciate su terrazza con 
veranda, bagno finestrato con 
doccia, ulteriore ampia terrazza. 


APE in fase di redazione 


€ 135.000 





UDINE - Via del Bon: 
ampio bicamere terrazzato con 
cucina abitabile, grande soggiorno, 
ripostiglio, doppi servizi finestrati, 
cantina, garage... 


x F - 119,37 kWh mq anno 
\ € 110.000 





UDINE - 


Via Percoto: 
nei pressi del Tribunale, 
ampio garage, con basculante, 

di 15 mq. 


A.P.E. esente 
€ 16.000 OCCASIONE! 
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Tiene ancora 
banco 

aSan Giovanni 
ilcaso 

della gestione 
del 
Polisportivo: 
in bilico 

le attività 

di calcio, 
ciclismo 

e tennis 


SAN GIOVANNI AL NATISONE 


Caso Polisportivo, domani la Ciclistica in assemblea 


D SANGIOVANNI AL NATISONE 





Sarà aperta a tutti l'assemblea 
dell’associazione ciclistica “Tut- 
ti in pista” per dare nuova linfa 
al direttivo e affrontare lo spino- 
so caso del polisportivo. L’ap- 
puntamento è per domani alle 
20 al polisportivo. In agenda la 
definizione degliimpegni 2018. 
«Valuteremo la gestione 
dell'impianto - dice il vicepresi- 


dente Andrea Schiffo —, la riunio- 
ne sarà aperta per chi volesse av- 
vicinarsi e dare una mano». 

Lasperanza è che altre società 
possano essere interessate alla 
gestione dell'impianto. Il velo- 
dromo è attivo dal 1995 e da 
qualche anno ospita anche gli 
amatori. Vi sono cresciuti atleti 
come Elena Cecchini, Annalisa e 
Claudio Cucinotta, Alessandro 
De Marchi e Alex Buttazzoni. 


Tutto è nato a dicembre con 
la decisione del Centro sedia cal- 
cio di non rinnovare la conven- 
zione con il Comune per gestire 
il polisportivo (campi di calcio e 
tennis, velodromo). La società è 
consociata, come capofila, con 
Tutti in pista e Tennis club Nati- 
sone. La disdetta del Centro se- 
dia, per motivi economici, grava 
sulle attività delle consociate e 
se trovare un campo da calcio in 


Ex tabacchificio ed emporio: 
scatta la bonifica per amianto 


Codroipo, il indaco Marchetti ha emesso un'ordinanza per mettere in sicurezza gli storici fabbricati 
Il progetto per renderli un polo di servizi commerciali è ancora fermo: mancano gli investimenti 


di Viviana Zamarian 
d CODROIPO 


Lastre di eternit rotte e dete- 
riorate a copertura di due fab- 
bricati all'ingresso dello stori- 
co edificio che ospita l’Empo- 
rio Roiatti. E così scatta l’ordi- 
nanza di bonifica e messa in 
sicurezza urgente emessa dal 
sindaco Fabio Marchetti do- 
po la segnalazione arrivata 
dal Dipartimento di preven- 
zione dell'azienda per l’assi- 
stenza sanitaria n.3 “Alto Friu- 
li, Collinare, Medio Friuli. 
Massima allerta, dunque, in 
una zona, via XXIX Ottobre, 
dove sono presenti la bibliote- 
ca, il teatro e numerose abita- 
zioni private. Per questo si è 
reso necessario l’intervento 
«visto che la rottura delle la- 
stre ondulate in eternit deter- 
mina la potenziale dispersio- 
ne nell’aria delle fibre di 
amianto, con possibile grave 
rischio per la salute pubbli- 
ca». 

È stato dunque ordinato ai 
proprietari dell’Emporio Ro- 
iatti & C. snc «di provvedere 
immediatamente alla coper- 


RIVIGNANO TEOR 





L’Emporio Roiatti a Codroipo: l’eternit presente sulla copertura di alcuni fabbricati sarà bonificato 


tura con un telo impermeabi- 
le delle lastre in eternit frantu- 
mate o danneggiate in attesa 
di provvedere al regolare 
smaltimento delle stesse tra- 
mite ditta abilitata in ottem- 
peranza alle disposizioni nor- 
mative vigenti». Il complesso 


dove sono state rinvenute le 
lastre è costituito da diversi 
edifici industriali realizzati al- 
la fine degli anni Trenta desti- 
nati alla lavorazione del tabac- 
co, trai più interessanti esem- 
pi di archeologia industriale 
della regione e oggetto di un 


Forzano due infissi e rubano i gioielli 


Ladri ancora in azione: colpita un’abitazione in via Vittorio Veneto 





D RIVIGNANO TEOR 





Il canovaccio è il solito: una 
porta o una finestra forzata 
in assenza dei padroni di ca- 
sa, le stanze a soqquadro e la 
spasmodica ricerca di ogget- 
ti di valore da asportare. An- 
cora una volta il Medio Friuli 
è nel mirino dei ladri, che so- 
no entrati in azione nuova- 
mente domenica pomerig- 
gio in un’abitazione di Teor, 
riuscendo a impossessarsi di 
gioielli in oro perun valore di 
diverse centinaia di euro. 

Ad accorgersi del raid 
all’interno della propria abi- 
tazione, una villetta in via Vit- 
torio Veneto, sono stati i pro- 
prietari, che attorno alle 19 
hanno segnalato il furto ai ca- 
rabinieri, immediatamente 
arrivati sul posto per effettua- 
re i rilievi di legge e raccoglie- 
re testimonianze utili a impo- 
stare le indagini. I malviventi 
sono entrati in azione con 
tutta probabilità nel pome- 
riggio, forzando addirittura 





I malviventi hanno manomesso due serramenti al piano terra 


due serramenti al piano terra 
dell’abitazione. 

Una volta all’interno 
dell’immobile, i ladri hanno 
rovistato nelle stanze, trovan- 
do lo spazio dove i proprieta- 
ri custodivano alcuni monili 


e gioielli d’oro. 

Nelle prossime ore sarà 
quantificato il valore com- 
plessivo dell’ammanco, che 
supera comunque il migliaio 
di euro. 


©RIPRODUZIONE RISERVATA 





piano attuativo di iniziativa 
privata che prevede un pro- 
getto di riuso della ex “Mani- 
fattura tabacchi” per farlo di- 
ventare un polo di servizi, con 
spazi commerciali e residen- 
ziali. «Per quanto riguarda le 
lastre — afferma Arnaldo Roiat- 


BERTIOLO 


ti- siamo già al lavoro con tut- 
te le opere di sistemazione e 
di bonifica necessarie dopo 
che il maltempo della scorsa 
estate le aveva profondamen- 
te danneggiate. Per quanto 
concerne invece il progetto di 
recupero dell’ex tabacchifi- 
cio, per realizzarlo ci vorreb- 
bero dei fondi pubblici per- 
ché per il momento non ab- 
biamo trovato privati disposti 
a investire». Nello specifico, 
considerate le prescrizioni ur- 
banistiche, le richieste di sal- 
vaguardia dell’edificio da par- 
te della Soprintendenza, il pia- 
no nel complesso propone il 
recupero dell’intero sistema 
edilizio in modo da restituire 
l’immagine storica dell’antica 
manifattura e al tempo stesso 
realizzare un polo di servizi e 
di interessi culturali e com- 
merciali. In una zona che, se 
riqualificata, potrebbe davve- 
ro diventare protagonista di 
un importante e innovativo 
sviluppo urbano della città. 
Per il momento è necessario 
bonificare l’eternit e mettere 
insicurezza l’area. 


©RIPRODUZIONE RISERVATA 





sostituzione può essere fattibile, 
trovare un velodromo in una re- 
gione dove ce ne sono solo due 
non lo è altrettanto. Lo stesso si 
può dire per il Tc Natisone, che 
dovrebbe abbandonare la scuo- 
la tennis in assenza di un im- 
pianto al chiuso. 

E il Comune? Aspetta il prossi- 
mo consiglio per esprimersi. 
L'incontro giunta Braida-Cen- 
tro sedia è posticipato a lunedì. 
Una ventina di ragazzi della 
scuola tennis e una sessantina di 
soci del Tc Natisone rischiano di 
restare senza terreno di gioco; a 
questi si aggiungono 120 tra gio- 
catori, soci e dirigenti del Centro 
sedia e oltre 80 ciclisti. (ge.ma.) 


SEDEGLIANO 


Giacomuzzi 
attacca ancora 
Donati 


D SEDEGLIANO 


Consiglio sì, consiglio no. Mino- 
ranza ancora in azione: ora è 
contro la decisione del sindaco 
di concedere, come peraltro ri- 
chiesto dallo stesso gruppo di 
opposizione, una seduta consi- 
liare per esprimere la sfiducia al 
primo cittadino. 

Le firme come da legge regio- 
nale non sono sufficienti per so- 
stenere tale richiesta, ma il sin- 
daco Donati darebbe ugualmen- 
te la possibilità di riunirsi in con- 
siglio chiedendo però la rinun- 
cia algettone. 

Tutto questo viene considera- 
to «autoritarismo: i consiglieri 
comunali di minoranza - spiega 
il capogruppo Giacomuzzi in 
una nota — hanno scritto al sin- 
daco chiedendo il rispetto delle 
norme di legge, dello statuto e 
del regolamento del consiglo co- 
munale di Sedegliano. Il sindaco 
applichi alla lettera il parere del- 
la Regione. Altrimenti non si 
comprende perché abbia chie- 
sto un parere alla Regione per 
poi fare l'esatto contrario e di- 
cendo pure che lui condivide il 
parere. Perché vuole agire in pa- 
lese contrasto con quanto sugge- 
rito dalla Regione? Non è sua fa- 
coltà andare contro le norme». E 
la schermaglia tra la minoranza 
di Giacomuzzi e la maggioranza 
di Donati continua. (m.c.) 


Festa per i cent'anni di Gemma Selva 


Al taglio della torta anche il sindaco Viscardis e monsignor Pigani 





D BERTIOLO 





Ha compiuto il secolo Gem- 
ma Selva di Bertiolo, festeggia- 
ta alla grande per il bel tra- 
guardo. 

Nata a Carpi, in provincia di 
Modena, in una famiglia di 
fornai, da piccola si è trasferita 
a Rivignano, dove la famiglia 
ha gestito un forno per alcuni 
anni. Rimasta orfana di padre 
in giovane età, ha lavorato da 
bambinaia a Milano, in filan- 
da a Bertiolo e come infermie- 
raa Villa Bianca di Codroipo. 

Sposata con Giuseppe Mar- 
chetti (conosciuto per Bepo), 
il destino non ha voluto per lo- 
ro figli, ma hanno amato pro- 
fondamente il nipote Paolo 
Cossaro, il quale li ha ricam- 
biati in tutti questi anni. 

«Gemma è sempre stata 
una persona positiva, gioiosa 
e con grande fantasia: da bam- 
bina mi intratteneva con le 
sue filastrocche e canzonci- 
ne», racconta la nipote Lisa, la 
quale aggiunge inoltre che 


dis 


Gemma, rimasta vedova nel 
1994, è stata autonoma fino a 
non molto tempo fa e ora è se- 
guita dalla signora Alina, che i 
parenti ringraziano per le af- 
fettuose attenzioni e cure. 

Alla festa per i 100 anni han- 


Mi _ 
Gemma Selva con monsignor Gino Pigani e il sindaco Eleonora Viscardis 





no partecipato anche il sinda- 
co Eleonora Viscardis e il par- 
roco monsignor Gino Pigani, 
che hanno portato il compiaci- 
mento e gli auguri della comu- 
nità alla fortunata e longeva 
concittadina. p.b.) 
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Truffa al Centro ingrosso cinese 
nei guai l'imprenditore Lovato 


Manzano: nel capannone furono effettuati lavori per quasi 200 mila euro che poi non furono pagati 
L'inchiesta è partita dalla denuncia di un artigiano. Gia condannato il cinese titolare dell’azienda 





di Alessandra Ceschia 
D MANZANO 


L'accusa è quella di truffa per 
Roberto Lovato, 73 anni, di San 
Giovanni al Natisone, già legale 
rappresentante dell’Italsvenska 
di Mariano, fallita nell’ottobre 
2013. 

A portarlo in tribunale è stata 
una vicenda giudiziaria che ha 
già prodotto una condanna, sul- 
la quale oraincombe il rischio di 
prescrizione. I fatti, che risalgo- 
no a più di sette anni fa, ruotano 
intorno al Centro ingrosso Ita- 
lia-Cina Srl che prese forma ne- 
gli ex magazzini Sabot di Manza- 
no sulla strada regionale 56 al ci- 
vico 28. Nel corso del 2010 l’im- 
mobile subì una ristrutturazio- 
ne cui concorsero numerose 
aziende, reclutate da Jiandong 
Zheng, 42enne cinese residente 
a Orsaria di Premariacco. In qua- 
lità di legale rappresentante del 
Centro ingrosso  Italia-Cina, 
Zheng si presentò agli imprendi- 
tori locali annunciando la realiz- 
zazione di un centro commer- 
ciale destinato a produrre ampi 
guadagni, salvo poi dileguarsi la- 
sciando insolute gran parte del- 
la fatture emesse in relazione ai 


Il blitz delle Fiamme gialle al Centro ingrosso Italia Cina di Manzano 


lavori effettuati, per quasi 200 
mila euro. Per quelle accuse 
Zheng, che si è resto irreperibile, 
è stato condannato a un anno di 
reclusione e a 400 euro di multa. 

E nato dalla costola di quel 
processo, su segnalazione di tre 
delle aziende danneggiate, il filo- 
ne d'indagine avviato dal magi- 
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A. ROMEO giulia 2.2 180cv turbodie- 
sel at8 super e business aziendali da € 
29.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


A.R. GIULIETTA 1.6 e 2.0 mjt, azien- 
dali 2013/2016, anche cambio aut. tct 
da € 13.500. Vida - Latisana Tel. 0431 
50141 - Codroipo Tel. 0432 908252 - 
Cell. 338 8584314 


ALFA ROMEO 147 1.6 16V TS 5p Di- 
stintive 2.300,00 argento 2004. F.lli 
Scarpolini - Talmassons - Tel. 0432 
766175 - Cell. 335 6196316 


AUDI A3 s-line 2.0 tdi 150cv s tronic 
km zero, clima autom., € 26.50. Vida 
- Latisana Tel. 0431 50141 - Codroipo 
Tel. 0432 908252 - Cell. 338 8584314 


AUDI A3 SPB 2.0 TDI 150 CV clean 
diesel quattro Ambition € 18.400. Del 
Frate - Percoto di Pavia di Udine (UD) - 
Via Aquileia, 99/103 - Tel. 0432 676335 


AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143 cv 
F.AP - MULT. BUSINESS - ANNO 2013. 
Autostile, Castions di Strada, cell. 
3488085998 - 0432769183 


AUDI Q5 2.0 TDI 170 cv QUATTRO 
S- TRONIC ANNO 2012. Autostile, Ca- 
stions di Strada, cell. 3488085998 - 
0432769183 


BMW 118 d 2.0 143CV cat 5 porte DPF 
€ 10.950. Del Frate - Percoto di Pavia 
di Udine (UD) - Via Aquileia, 99/103 - 
Tel. 0432 676335 


BMW 216D active tourer advantage 2015, 
anticollisione, bt, km 22.000 € 18900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Codroipo 
Tel. 0432 908252 - Cell. 338 8584314 


BMW 316D 2.0 116cv touring aut. sw. 
(5 porte) - colore: nero met. - anno: 
2016 - km: 29.000 - prezzo: 22.500€. 
Manni Elle&Esse - Feletto Umberto - 
Tel. 0432 570712 


BMW 320 d, berlina e s.w., anche 
cambio aut. e xdrive (4x4), 2014/2016 
da € 21.900. Vida - Latisana Tel. 0431 
50141 - Codroipo Tel. 0432 908252 - 
Cell. 338 8584314 






































CITROEN (C3 Picasso 1.6 Hdi, nera, 
guida alta, spazio, consumi contenu- 
ti, cruise control, clima automatico, 
sensori parck. € 6500. Aut.0.K. tel. 
0432849333 cell. 3939890726 sito 
www.autoranzani. it 


CITROEN C 31.1 bz clima, servo, abs, 
tetto apribile in cristallo, bellissima. 
€ 3900. Aut.0.K. tel. 0432849333 
cell. 3939890726 sito www.autoran- 
zani. it 


CITROEN C1 1.0 motore a catena 5 
porte interni in pelle, clima, servo, 
abs, sensori di parcheggio avanti e 
retro, bluetooth € 4200. Aut.0.K. tel. 
0432849333 cell. 3939890726 sito 
www.autoranzani. it 


CITROEN C1 versione city 1.0 benzi- 
na, 5 porte, abs, clima, servo, airbag 
collaudata, tagliandata, ritiro usato, 
finanziamenti in sede,garanzia legale 
di conformita’, € 3650. Gabry car's tel. 
3939382435 











strato Elisa Calligaris a carico di 
Roberto Lovato, accusato di truf- 
fa in concorso. Il procedimento 
è approdato al tribunale di Udi- 
ne per citazione diretta. Ieri, da- 
vanti alla giudice Carlotta Silva, 
sono sfilati i testi dell'accusa in- 
terrogati dal pm Patrizia Rech. 
Lovato, difeso dall’avvocato 


CLIO SPORTER Zen energy 1.5 Dci 
90 cv. Emissioni Co2 127 g/km, anno 
2017, km 10.000 circa. Climatizzatore, 
alzacristalli elettrici, computer di bor- 
do, autoradio, Abs, airbag conducen- 
te, chiusura centralizzata. 10.900 €. 
Autonord Fioretto - Udine - Tel. 0432 
284286 


DACIA LODGY 1.5 Dci 7 posti modu- 
labili anno 2013, consumi eccezionali, 
navigatore e radio touch screen di 
serie€ 8500. Aut.0.K. tel. 0432849333 
cell. 3939890726 sito www.autoran- 
zani. it 


DACIA LOGAN SW 1.5 dCi 70CV Lau- 
réate 7posti 4.500,00 argento 2008. 
F.Ili Scarpolini - Talmassons - Tel. 0432 
766175 - Cell. 335 6196316 


DACIA SANDERO Stepway 0.9 TCe 
12V 90 CV Start&Stop € 10.900. Del 
Frate - Percoto di Pavia di Udine 
(UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 0432 
676335 














CITROEN C2 1.1 Classique € 4.400. 
Del Frate - Percoto di Pavia di Udine 
(UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 0432 
676335 


CITROEN C3 1.4 hdi, abs, clima, ser- 
vo, airbag guida, passeggero collau- 
data, tagliandata ritiro usato finan- 
ziamenti in sede garanzia legale di 
conformita’ € 5350. Gabry car's tel. 
3939382435 


CITROEN C4 picasso 1.6 hdi km. 
110.800, abs, clima, servo, airbags. 
collaudata, tagliandata, ritiro usato, 
finanziamenti in sede, garanzia legale 
di conformita’ € 6650. Gabry car's tel. 
3939382435 


CITROEN GRAND c4 picasso 7 posti 
2.0hdi aut. exclusive 2014 € 13.900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co- 
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


CITROEN XSARA PICASSO 1.6 HDI 
90CV Classique 3.400,00 argento 
2006. F.lli Scarpolini - Talmas- 
sons - Tel. 0432 766175 - Cell. 335 
6196316 

















DS 5 HYBRID4 airdream so chic, 
2012, km 89.598 certificati, € 13.500. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co- 
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


FIAT 500 1.2 69cv benzina lounge (3 
porte) - colore: bianco - anno: 2016 - 
km: O - prezzo: 11.650€. Manni Elle&Es- 
se - Feletto Umberto - Tel. 0432 570712 


FIAT 500 1.2 69cv benzina pop (3 por- 
te) - colore: nero met. - anno: 2008 - 
prezzo: 4.900€. Manni Elle&Esse - Fe- 
letto Umberto - Tel. 0432 570712 


FIAT 500 1.2 adatte a neopatentati 
e 1.3 mjet 95cv, aziendali, da € 7400. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Codroi- 
po Tel. 0432 908252 - Cell. 338 8584314 


FIAT 500 1.2 EasyPower Lounge € 
9.000. Del Frate - Percoto di Pavia di 
Udine (UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 
0432 676335 


FIAT 500 1.2 Lounge NEOPATENTATI 
4.800,00 azzurro 2007. F.lli Scarpolini 
- Talmassons - Tel. 0432 766175 - Cell. 
335 6196316 


























di fiducia Luigi Francesco Rossi, 
in qualità di legale rappresentan- 
te dell’Italsvenska spa, proprie- 
taria del capannone, il 7 maggio 
2010 stipulò con Zheng il con- 
tratto di locazione al Centro in- 
grosso Italia-Cina per un corri- 
spettivo annuo di 213.840 euro e 
con la previsione di «spese di ri- 


FIAT 500 1.2 Pop Km 0 € 9.800. Del 
Frate - Percoto di Pavia di Udine 
(UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 0432 
676335 


FIAT 500L 1.3 e 1.6 mjt 105/120cv, an- 
che trekking e living, 2014/2016, da € 
11.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


FIAT 500L 1.3 MJT 95CV Pop Star km 
31.000 14.200,00 bianco 2016. F.lli 
Scarpolini - Talmassons - Tel. 0432 
766175 - Cell. 335 6196316 


FIAT 500L 1.6 105cv m-jet living 
popstar (5 porte) - colore: nero met. 
- anno: 2013 - prezzo: 10.900€. Man- 
ni Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712 


FIAT 500X multijet 1.6 120cv e 2.0 
140cv, anche 4x4 e cambio aut., 2016, 
da € 17900. Vida - Latisana Tel. 0431 
50141 - Codroipo Tel. 0432 908252 - 
Cell. 338 8584314 


FIAT BRAVO 1.6 mjt 120 cv, azien- 
dali 2012, km certificati, da € 7.900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co- 
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


FIAT BRAVO 19 diesel, uniproprie- 
tario, abs, clima, servo, airbag guida, 
passeggero collaudata, tagliandata, 
ritiro usato, finanziamenti in sede, 
garanzia legale di conformita’ € 4650. 
Gabry car's tel. 3939382435 


FIAT CROMA 1.9 120cv m-jet dynamic 
sw. (5 porte) - colore: grigio met. - 
anno: 2006 - prezzo: 3.900€. Manni 
ElleQ&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712 


FIAT DUCATO CAMPER - ARCA 715 
GLT € 29.800. Del Frate - Percoto di 
Pavia di Udine (UD) - Via Aquileia, 
99/103 - Tel. 0432 676335 


FIAT FREEMONT 2.0 mjt, 140/170cv, 
anche 4x4 cambio aut, 2012/2016, 
da € 12.900. Vida - Latisana Tel. 0431 
50141 - Codroipo Tel. 0432 908252 - 
Cell. 338 8584314 



































strutturazione a carico del con- 
duttore e a beneficio del locata- 
rio», avvalendosi di un geometra 
di fiducia. 

Secondo l’accusa, Lovato 
«partecipò direttamente alle 
trattative per la conclusione dei 
contratti, così ingenerando ne- 
gli imprenditori fiducia nella se- 
rietà della rappresentazione e 
dell’iniziativa commerciale por- 
tata avanti dallo Zheng». 

Nel capannone, organizzato 
su 8.910 metri quadrati, si inse- 
diarono una trentina di negozi 
cinesi a gestione familiare e ope- 
rarono fino al blitz congiunto tra 
Guardia di finanza, carabinieri, 
polizia e vigili del fuoco che, do- 
po la segnalazione della Fimes 
Srl, misero sotto sequestro il fab- 
bricato. E proprio Fimes Srl, che 
aveva realizzato le opere elettri- 
che nel capannone per poi ritro- 
varsi con un credito insoluto di 
100 mila euro, si è costituita par- 
te civile. «A causa di questa vi- 
cenda- è il commento dell’avvo- 
cato Andrea Gaiardo che rappre- 
senta la Fimes- l'azienda ha do- 
vuto fronteggiare non poche dif- 
ficoltà finanziarie». Si tornerà in 
aula conitestiil 12 aprile. 


RIPRODUZIONE RISERVATA 


“Enoarmonie” 
all'abbazia 
di Rosazzo 





Sarà lo Stradivari di Pavel 
Berman il grande 
protagonista del prossimo 
appuntamento della rassegna 
intitolata “Enoarmonie”, 
promossa dall’associazione 
Gaggia di Cividale: in via 
eccezionale il concerto, in 
calendario per domenica 18 
febbraio a Manzano, si terrà la 
mattina, alle 11, 
nell’incantevole cornice 
dell’abbazia di Rosazzo. Il 
celebre violinista, figlio di 
Lazar, tra i massimi virtuosi 
del XX secolo, si esibirà con 
uno Stradivari “Conte de 
Fontana” del 1702, strumento 
dal valore inestimabile, che 
appartenne a David Oistrach. 
Assieme al talentuoso 
pianista Giuliano 
Mazzoccante, Pavel Berman 
eseguirà due sonate 
fondamentali del repertorio 
romantico, ovvero l’unica 
scritta da Cesar Franck e la 
prima di Robert Schumann. Lo 
spettacolo si concluderà con la 
Campanella di Paganini. 
Enorelatore sarà Fabrizio 
Scipioni, musicologo romano e 
nota voce di Radio 3 Rai. «Il 
vino che sarà “sinestetizzato” 
al concerto - anticipa il 
pianista Andrea Rucli, 
presidente della Gaggia - è 
l’Abbazia di Rosazzo, uno dei 
prodotti di punta dell’azienda 
Livio Felluga, partner 
dell’evento». (l.a.) 


FIAT G.PUNTO 1.3 mjet, 5 porte, km. 
125000, abs clima, servo, airbag gui- 
da, passeggero, collaudata, taglian- 
data, ritiro usato, finanziamenti in 
sede, garanzia legale di conformita’ € 
4450. Gabry car’5 3939382435 


FIAT GRANDE Punto 1.2 5 porte, cli- 
ma,servo, abs km 61.000, anche per 
neopatentati € 4800. Aut.0.K. tel. 
0432849333 cell. 3939890726 sito 
www.autoranzani. it 


FIAT GRANDE punto 1.3 90cv m-jet 
dynamic (5 porte) - colore: blu met. 
- anno: 2007 - prezzo: 5.500€. Man- 
ni Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712 


FIAT GRANDE Punto 1.3 multijet 
5 porte, rossa, consumi esigui, cli- 
ma, servo,abs, taglianndo con fri- 
zione nuova € 4200. Aut.0.K. tel. 
0432849333 cell. 3939890726 sito 
www.autoranzani. it 


FIAT GRANDE Punto blu met.1.3 
multijet 3 porte,già effettuato con 
fattura tagliando completo con fri- 
zione nuova. Cerchi in lega neri, 
cruise control, clima automatico. € 
3500. Aut.0.K. tel. 0432849333 cell. 
3939890726 sito www.autoranzani. 
it automatico 


FIAT GRANDE Punto grigio met. 1.3 
multijet 3 porte, tagliando completo 
di tutti i filtri, cerchi, cruise control, 
clima automatico. € 3200. Aut.0.K. tel. 
0432849333 cell. 3939890726 sito 
www.autoranzani. it 


FIAT IDEA 1.2 16V NEOPATENTATI!!! 
2.900,00 argento 2007. F.lli Scarpolini 
- Talmassons - Tel. 0432 766175 - Cell. 
335 6196316 


FIAT IDEA 1.3 MJT 16V Emotion 
NEOPATENTATI! 3.000,00 azzurro 
met. 2004. F.lli Scarpolini - Tal- 
massons - Tel. 0432 766175 - Cell. 
335 6196316 


FIAT IDEA 1.3 Multijet 16V 90 CV 
BlackStar € 7500. Del Frate - Percoto 
di Pavia di Udine (UD) - Via Aquileia, 
99/103 - Tel. 0432 676335 
































FIAT MULTIPLA 19 MJT Dynamic 
€4.200. Del Frate - Percoto di Pavia di 
Udine (UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 
0432 676335 


FIAT NUOVA panda 1.2 69cv benzina 
easy (5 porte) - colore: bianco - anno: 
2017 - km:0- prezzo: 9.900€. Man- 
ni Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712 


FIAT PANDA 1.1 Active € 3.800. Del 
Frate - Percoto di Pavia di Udine 
(UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 0432 
676335 


FIAT PANDA 1.2 5p Dynamic 3.200,00 
argento 2005. F.lli Scarpolini - Tal- 
massons - Tel. 0432 766175 - Cell. 335 
6196316 


FIAT PANDA 1.2 Emotion 3.300,00 
nero met. 2005. F.lli Scarpolini - Tal- 
massons - Tel. 0432 766175 - Cell. 335 
6196316 


FIAT PANDA 4x4 1.3 69cv m-jet cross 
(5 porte) - colore: bianco - anno: 2011 - 
prezzo: 9.900€. Manni Elle&Esse - Fe- 
letto Umberto - Tel. 0432 570712 


FIAT PANDA bpower 1.4 benzina/me- 
tano, abs, clima, servo, airbag guida, 
passeggero, collaudata, tagliandata, 
ritiro usato, finanziamenti in sede,- 
garanzia legale di conformita’ € 4950. 
Gabry car's tel. 3939382435 


FIAT PUNTO EVO 1.2 8V 5p Street km 
35.000 NEOPATENTATI 7.500,00 bian- 
co 2015. F.Ili Scarpolini - Talmassons 
- Tel. 0432 766175 - Cell. 335 6196316 


FIAT SCUDO 2.0 JTD 163 cv - 5POSTI 
AUTOCARRO NI ANNO 2013. Autostile, 
Castions di Strada, cell. 3488085998 
- 0432769183 


FORD C-MAX 1.5 tdci 120cv start& 
stop plus 2016 km 49.500 certificati € 
13.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


FORD FIESTA 1.4 70cv tdci titanium (5 
porte) - colore: blu met. - anno: 2012 - 
prezzo: 7.500€. Manni Elle&Esse - Fe- 
letto Umberto - Tel. 0432 570712 
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Piano energetico: 
in arrivo i nuovi led 
in 18 vie del centro 


Cervignano: nel 2017 il Comune ha risparmiato 100 mila euro 
A breve anche gli interventi per Scodovacca e Muscoli 


di Elisa Michellut 
D CERVIGNANO 


Cento mila euro risparmiati 
in un anno. Nel 2019 si preve- 
de un ulteriore risparmio di 
30 mila euro sulla bolletta 
energetica comunale, a bene- 
ficio dei residenti. L'ammini- 
strazione cervignanese, 
nell’ambito del Piano di azio- 
ne per l'energia sostenibile, 
ha deciso di sostituire tutti i 
punti luce presenti sul territo- 
rio comunale con la tecnolo- 
gia a led, più efficiente e me- 
no costosa. La bolletta comu- 
nale è passata da 270 mila eu- 
ro (costo medio registrato ne- 
gli anni scorsi) a circa 170 mi- 
la euro nel 2017. Nel 2019 il 
Comune di Cervignano pa- 
gherà altri 30 mila euro in me- 
no. Lo scorso anno, nel capo- 
luogo della Bassa friulana, da- 
ti alla mano, sono state sosti- 
tuite mille vecchie lampadea 
vapore di sodio, con una po- 
tenza che varia dai 70 ai 100 
watt, con altrettante lampa- 





Il sindaco Pierluigi Savino 


de aledla cui potenza è paria 
40watt ciascuna. 

Nei giorni scorsi, annuncia 
il sindaco di Cervignano, 
Gianluigi Savino, è stato ag- 
giudicato un ulteriore appal- 
to, che prevede la fornitura di 
250 nuove lampade, che sa- 
ranno installate in 18 vie del- 
la cittadina friulana: via Del 
fiume vecchio, via Manolet, 


via Gorgo, Piazzale dell'Insu- 
la, via Mesol, via della Badia, 
via della Ciura, via Capoia, 
via Ponte Orlando, via Galva- 
ni, via Volta, via Del Zotto, via 
Predicort, via Brumatti, via 
degli Onez, via della Fontana, 
via dei campi e via Da Risie- 
ris. Saranno anche sostituite 
tutte le vecchie lampade nel- 
le frazioni di Scodovacca e 
Muscoli. 

«Grazie a questo interven- 
to - commenta il sindaco Sa- 
vino — effettueremo la sostitu- 
zione di metà del numero 
complessivo dei punti luci 
presenti sull'intero territorio 
comunale di Cervignano: 
2.500 in tutto, che non sono 
pochi. Nel corso del 2018 in- 
vestiremo ancora importanti 
risorse su questo progetto. 
Sono in programma, in parti- 
colare, interventi di sostitu- 
zione dei punti luce nella fra- 
zione di Strassoldo, nella zo- 
na retrostante la Ferrovia e 
nelle altre zone del capoluo- 
go non ancora interessate 





IL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA 
SOSTENIBILE A CERVIGNANO 


2 


anni il tempo in cui saranno 
sostituite tutte le luci 
pubbliche 


250 


1.000 


le vecchie lampade a 
vapore di sodio sostituite 
con lampade a led nel 2017 


le lampade che saranno installate nel 2018 in 18 vie 
cittadine (via Del fiume vecchio, via Manolet, via Gorgo, 


Piazzale dell'Insula,via Mesol, 


via della Badia, via della 


Ciura, via Capoia, via Ponte Orlando, via Galvani, via 
Volta, via Del Zotto, via Predicort, via Brumatti, via degli 
Onez, via della Fontana, via dei campi, via Da Risieris). 
Saranno sostituiti i punti luci anche nelle frazioni di 
Muscoli, Scodovacca e Strassoldo 


270.000€ 





il costo medio della 
bolletta comunale 
per l'illuminazione 


dalla sostituzione». L’ammi- 
nistrazione comunale cervi- 
gnanese ha come obiettivo, 
nell'arco di due anni, la sosti- 
tuzione di tutte le luci pubbli- 
che. Il fine, conferma il primo 
cittadino, è migliorare netta- 
mente la qualità dell'illumi- 
nazione e ottenere importan- 
ti risparmi sulla bolletta ener- 
getica comunale. 


(PS IDLO00E orto 


Bri risparmio 
nel 2017 


il risparmio 
previsto dal 2019 


«Nel 2017 — evidenzia il sin- 
daco Savino — abbiamo regi- 
strato una diminuzione di co- 
sti pari a 100 mila euro. Il tut- 
to nell'ottica di una pianifica- 
zione energetica sostenibile 
diretta alla riduzione degli ef- 
fetti nocivi sul clima grazie al 
contenimento delle emissio- 
niinquinanti». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 


San Valentino, città invasa da cuoricini rossi 


Cervignano: 1.500 palloncini dal centro alla periferia. Iniziativa dei commercianti per la festa 


D CERVIGNANO 


Il colpo d'occhio è notevole: 
1.500 cuoricini rossi hanno inva- 
so la cittadina friulana. Cervi- 
gnano si veste di rosso e festeg- 
gia San Valentino all’insegna del 
romanticismo. Dal centro fino 
alla prima periferia, ogni angolo 
è stato riempito con palloncini 
rossi. Anche i negozi sfitti sono 
stati abbelliti con alcuni cuori 
che riportano frasi d'amore. La 
singolare iniziativa è stata volu- 
ta da alcuni commercianti ade- 
renti all'associazione Vari ed 
Eventuali, che raggruppa buona 
parte del commercio e artigiana- 
to cervignanese. «L'idea — il com- 
mento di Elena Zampar, presi- 
dente di Vari ed Eventuali — è na- 


PALMANOVA 


Un libro “made in Fri 


Duilio La Tegola con Fabrizio Moro 





ta da una persona che fa parte 
del consiglio dell’associazione 
ed è stata accolta subito con en- 
tusiasmo da tutto il gruppo di la- 
voro e da chi si è reso disponibile 
ad aiutare per realizzare questa 
proposta. Abbiamo puntato sul- 
la festa di San Valentino per ri- 
partire con la presentazione del- 
la nuova stagione dopo il perio- 
do dei saldi. Ringraziamo l’am- 
ministrazione comunale, nella 
persona dell’assessore Federica 
Maule. A breve ci sarà la nostra 
assemblea annuale. L'obiettivo 
è coinvolgere nelle nostre inizia- 
tive ancora più commercianti 
del territorio. Chiunque può en- 
trare a far parte, anche solo co- 
me simpatizzante, della nostra 
associazione». (e.m.) 





di Monica Del Mondo 
D PALMANOVA 





Il suo libro è stato presentato al 
Palafiori nella settimana del Fe- 
stival. Duilio La Tegola, che nel 
2010 e nel 2015 era presente nel- 
la città ligure assieme al suo 
team come massaggiatore dei 
cantanti e delle personalità che 
ruotano attorno alla kermesse, 
ha scelto proprio Casa Sanremo 
per proporre “Masterness Job. 
Come trasformare la tua passio- 
ne in professione”. «Si tratta — 
racconta La Tegola, fondatore e 
general manager di Diabasi, 
scuola di massaggio che conta 
23 sedi in tutt'Italia - di un testo 
che parte dalla mia esperienza 





Così Cervignano per San Valentino 


i” ai vip di Sanremo 


nel campo del massaggio e della 
formazione, per fornire una se- 
rie di consigli e indicazioni su co- 
me trasformare la propria pas- 
sione in professione, in tutti gli 
ambiti lavorativi. Ho conosciuto 
molte persone che avevano pro- 
fessionalità e motivazione, ma 
queste non bastavano loro per 
approdare al successo nel lavo- 
ro. Questo perché non è la pas- 
sione che deve guidarti per otte- 
nere risultati, ma sei tu che devi 
guidare la tua passione». 

Il libro è stato presentato da 
Veronica Maya a Casa Sanremo, 
dove i vip lo hanno poi ricevuto 
in dono. È disponibile on line co- 
me e-book. Da marzo si potrà 
trovare pure inlibreria. 





Cuoricini rossi anche sul ponte dell’Aussa a Cervignano 





Palmanova, lavori alla ferrovia 
Disagi sulla Regionale 252 





D PALMANOVA 


Disagi sulla regionale 252, la co- 
siddetta Napoleonica, a causa di 
un'interruzione all'altezza del 
passaggio a livello di Via Onta- 
gnano, in Comune di Palmano- 
va, con conseguenti deviazioni. 
La situazione si protrarrà fino al- 
le 18 di venerdì ed è causata da 
alcuni lavori che Rfi sta eseguen- 
do su quel passaggio a livello. I 
veicoli provenienti da Palmano- 
va e diretti a Codroipo vengono 
deviati lungo via Santa Giustina, 
viale della Stazione, regionale 
352, devono attraversare il pas- 
saggio a livello di San Marco e 
poi imboccare via Mazzini nella 
zona industriale per raggiunge- 


re nuovamente la Napoleonica. 
Stesse indicazioni, ma in ordine 
inverso, per chi procede da Co- 
droipo, diretto a Palmanova. Le 
conseguenze sono importanti 
su tutta la viabilità alternativa, 
ma soprattutto nel punto (già 
critico di suo) del passaggio a li- 
vello di San Marco. Le code e i 
rallentamenti non si contano, 
anche perla presenza consisten- 
te dei mezzi pesanti diretti alla 
252 o da essa provenienti. La 
curva secca che si trova nei pres- 
si del passaggio alivello di locali- 
tà San Marco e della zona indu- 
striale costringe spesso i mezzi 
pesanti a fermarsi e a lasciar pas- 
sare le auto provenienti dalla di- 
rezione opposta. (m.d.m.) 








PALMANOVA 
Domani serata-forum 
di Oltreconfine 


MM Unanuova serata-forum 
nel progetto Oltreconfine. 
L'incontro con associazioni, 
scuole e cittadini è in 
calendario per domani sera, 
alle 20.30, nel Salone d’onore 
del Municipio di Palmanova. 
Interverrannogli storici 
Alberto Prelli e Giulia Sattolo, 
Accademia Nuova Esperienza 
Teatrale, l'associazione 
Libermente, Enzo Liberale 
per testimonianze su 
lalmicco..(m.d.m.) 


PALMANOVA 
Vain onda il servizio 
di Unomattina 


ME Questa mattina alle 8.50, 
sul primo canale della Rai, 
andrà inonda il servizio 
registrato nei giorni scorsi a 
Palmanova dalla troupe di 
Unomattina. La rubrica 
dedicata ai Borghi d’Italia e 
curata da Fabrizio Rocca sarà 
incentrata sulla città di 
Palmanova, . Nei prossimi 
giorni andranno inonda 
anche altri due servizi girati a 
Clauiano, (m.d.m.) 


SAN GIORGIO DI NOGARO 
Antonella Sbuelz oggi 
presenta il suo libro 


Mu Oggi alle 20.30 
all'Accademia dell’Sventati di 
San Giorgio di Nogaro, 
Antonella Sbuelz presenterà 
il libro “La fragilità del leone”. 
L'autrice dialogherà con 
Rachele Di Luca.(f.a.) 


A Cervignano 
incontro pubblico 
sulle fognature 


D CERVIGNANO 


Assemblea pubblica per illu- 
strare ai cittadini le modalità 
per allacciarsi alle fognature e 
la novità del regolamento che 
consente di ricevere un contri- 
buto per l’abbattimento dei co- 
sti. Se ne parlerà giovedì, alle 
20. 30, nella palestra della scuo- 
la di via della Turisella. Oltre al 
sindaco, Gianluigi Savino, e 
all'assessore all'ambiente, Lo- 
ris Petenel, sarà presente an- 
che il direttore della Divisione 
Operativa Fognatura del Cafc 
Spa. ù 

«E un argomento — spiega 
l'assessore Loris Petenel — che 
tocca il territorio, oggetto d’in- 
frazione europea per la caren- 
za di fognature adeguate. Nel 
caso di Cervignano vediamo 
già in atto importanti interven- 
ti per la realizzazione di infra- 
strutture per un valore di oltre 
7 milioni di euro. Conseguente- 
mente alla realizzazione delle 
condotte fognarie, molte fami- 
glie saranno chiamate a ottem- 
perare all'obbligo di allaccio. 
La stessa cosa dovranno fare 
coloro che, in presenza di siste- 
ma di fognatura separata già 
realizzato, non hanno ancora 
provveduto al collegamento». 
Petenel aggiunge: «Come am- 
ministrazione, consapevoli del- 
la dimensione e delle ricadute 
dell’intervento, nei mesi scorsi 
abbiamo lavorato su più tavoli, 
tecnici e politici, ascoltando 
proposte provenienti dalle real- 
tà ambientali». Lo sportello, a 
cura del Consorzio, sarà opera- 
tivo, in municipio, a partire dal 
2 marzo, ogni venerdì dalle 8. 
30 alle 13, previo appuntamen- 
to telefonico al numero verde 
del Cafc, 800713711. (e.m.) 
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La caserma dei carabinieri di Lignano Sab 





biadoro 


LIGNANO 


Negozio stagionale chiuso, i ladri fanno razzia di scarpe 


D LIGNANO 





Negozio stagionale chiuso per 
la pausa invernale e i ladri fan- 
norazzia di scarpe. 

A farne le spese il punto ven- 
dita di abbigliamento e scarpe, 
Geographical in via Tolmezzo 
a Lignano Sabbiadoro, visitato 
dai malviventi che se ne sono 


andati indisturbati con una de- 
cina di paia di scarpe e la stam- 
pante collegata al pc del nego- 
zio. 

Difficile stabilire con esat- 
tezza quando sia stato com- 
messo il furto perché da qual- 
che tempo il negozio è chiuso 
in attesa della riapertura con 
la stagione turistica. Ad avvisa- 


re i carabinieri della Stazione 
di Lignano Sabbiadoro alcuni 
operatori commerciali che 
hanno la propria attività vici- 
no a Geographical, insospettiti 
dal fatto che da alcune ore la 
saracinesca del negozio era 
aperta. 

Sul posto è arrivata anche 
una commessa del punto ven- 


La Torviscosa “mussoliniana” 
sta cercando nuovi volontari 


Corsi per 15 guide, accompagneranno i turisti in visita al Cid e nella città realizzata nel Ventennio 
Nel 2017 è stata inserita nella rotta europea delle architetture dei regimi totalitari del 20° secolo 





di Francesca Artico 
D TORVISCOSA 


Aaa volontari cercansi per por- 
tare turisti alla scoperta della 
Torviscosa “mussoliniana”. 
Nuova iniziativa per la città di 
fondazione, sempre lanciata 
nella promozione turistica del 
territorio, già compresa negli 
itinerari regionale ma anche 
internazionali. Torviscosa nel 
2017 è stata infatti inserita nel- 
la rotta culturale europea 
Atrium (Architecture of Totali- 
tarian Regimes of the XXth 
century In Europe’s Urban 
Memory). E la prima località 
del Friuli Venezia Giulia a far 
parte di uno degli itinerari cer- 
tificati dal Consiglio d'Europa 
che la coinvolgono sia per la 
vicinanza temporale delle 
esperienze totalitarie  euro- 
pee, sia per ciò che esse hanno 
rappresentano ad altre città 
europee. 

Il Comune di Torviscosa 
dunque forma quindici nuovi 
volontari per la gestione del 
Centro informazione e docu- 
mentazione (Cid) e perla valo- 
rizzazione del territorio della 
città di fondazione. L’obietti- 
vo è quello di creare un picco- 
lo gruppo di aspiranti volonta- 
ri che siano in grado di acco- 
gliere gruppi o singole perso- 
neinvisita alla città. 

Anche settanta guide turisti- 
che del Friuli Venezia Giulia e 
personale infopoint di Promo- 
TurismoFvg hanno approfitta- 
to lunedì per visitare il Cid e il 
Villaggio Roma, con l’intento 
di proporre una nuova oppor- 
tunità ai turisti in visita alla re- 


Acutadi — 
;iovanni Medioli 
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gione. 

«L'obiettivo dei due incon- 
tri- spiega l'assessore alla Cul- 
tura Mareno Settimo - é quel- 
lo di allargare il gruppo di vo- 
lontari che collabora con il Co- 
mune per la gestione del Cid e 
la valorizzazione del territo- 
rio. Agli incontri hanno parte- 
cipato soprattutto cittadini di 
Torviscosa, tra cui alcuni gio- 
vani, ma anche altre persone 
con varie e significative com- 


Torviscosa: la piazza del paese com'era nel progetto dell’architetto De Min negli anni Trenta 


petenze nel settore culturale e 
turistico, che potranno darci 
preziosi suggerimenti per il fu- 
turo. Siamo quindi molto sod- 
disfatti di questo primo risul- 
tato». 

I volontari si sono impegna- 
ti a “restituire” le ore di visita 
con altrettante ore di collabo- 
razione per l'apertura del Cid, 
prevista per aprile, e per l’ac- 
coglienza dei visitatori duran- 
te la stagione 2018. Nelle due 


mattinate di formazione, la 
storia di Torviscosa è stata illu- 
strata nel più ampio contesto 
storico nazionale e internazio- 
nale, accennando quindi an- 
che agli avvenimenti che in 
qualche modo hanno condi- 
zionato o si sono legati alla 
fondazione di Torviscosa: le 
bonifiche, l'aggressione all’E- 
tiopia, le sanzioni, l’autarchia, 
le leggi razziali, la seconda 
guerra mondiale, i campi di 


Un manuale aggiornato con le ultime 
disposizioni di legge, scritto 


in modo semplice, pensato per sciogliere 


tutti i dubbi e le problematiche 
in materia di condominio. 





IN EDICOLA CON 
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Inaugurata dal Duce 
nel settembre del ’38 


Torviscosa è una delle settanta 
città di fondazione dislocate in 
28 diverse province italiane e 
rappresenta uno di quegli 
insediamenti urbani sorti in 
Italia nel corso degli anni Trenta 
del Novecento e collegati a 
interventi di bonifica idraulica 0 
a particolari cicli produttivi. 

Le città fondate da 

Mussolini hanno caratteristiche 
peculiari legate ad avanzate 
teorie urbanistiche dell'epoca. 
Riguardano alcune zone del 
territorio nazionale del Regno 
d'italia e delle sue colonie a 
partire dal 1928. 

La città-fabbrica “di 
fondazione” è stata inaugurata 
dal Duce il 2 settembre del 1938: 
caratterizzata dagli stili 
architettonici cari al regime 
fascista, ha una piazza ispirata 
a quelle metafisiche di De 
Chirico. 


concentramento. Il primo ap- 
puntamento ha visto l’illustra- 
zione delle esposizioni all’in- 
terno del Cid e la visita alle ar- 
chitetture storiche del paese. 
Un'altra giornata é stata dedi- 
cata invece una visita al Villag- 
gio Roma, ex campo di con- 
centramento per prigionieri 
di guerra e a Malisana per l’il- 
lustrazione dell’organizzazio- 
ne della parte agricola della ex 
Snia-Saici. 


dita che una volta all’interno e 
compiuto un sopralluogo ha 
potuto verificare che degli scaf- 
fali mancavano le dieci paia di 
scarpe oggetto del furto e la 
stampante. 

Sul furto indagini in corso 
da parte dei Carabinieri della 
locale Stazione. (p.m.) 


©RIPRODUZIONE RISERVATA 


LATISANA 


Guardia pediatrica: 
lAzienda sanitaria 
rassicura i sindaci 


di Paola Mauro 
D LATISANA 


Rapporti di lavoro con pediatri 
di altre aziende e liberi profes- 
sionisti pur di mantenere l’im- 
pegno preso con i sindaci 
dell’Uti Riviera: attivare e assi- 
curare l'apertura H24 del Pron- 
to Soccorso pediatrico all’ospe- 
dale di Latisana. 

Lo scrive in una nota l’Azien- 
da sanitaria 2 Bassa Friulana 
Isontina spiegando che «stante 
la difficoltà riscontrata nel re- 
clutare pediatri, l’Azienda e l’A- 
zienda sanitaria universitaria di 
Udine hanno decretato in que- 
sti giorni l'accordo di collabora- 
zione per la messa in comune 
di pediatri attraverso la rotazio- 
ne dei professionisti, che si tro- 
veranno a operare in ambienti 
diversi portando il proprio ba- 
gaglio di conoscenze e di espe- 
rienze, il tutto nell’ottica di un 
innalzamento complessivo del- 
le competenze e dell’expertise 
dei singoli professionisti. Un’o- 
perazione - si legge nella nota — 
che si sta definendo anche con 
il Burlo Garofolo di Trieste per 
l'area isontina prodromica 
all’attivazione della rete pedia- 
tricaregionale». 

«In questi giorni — prosegue 
la nota — nelle more del consoli- 
damento dei rapporti conven- 
zionali con l'Azienda udinese e 
il Burlo, stiamo attivando rap- 
porti di lavoro con pediatri, sia 
strutturati, attingendo dalla gra- 
duatoria dell’Azienda 3 che libe- 
ro professionali per consentire 
in ogni caso l’avvio del servizio 
di pronto soccorso pediatrico 
H24 nel giro di pochissime setti- 
mane. Un’attivazione partico- 
larmente importante per l’ospe- 
dale di Latisana in considerazio- 
ne del fatto che la vicinanza di 
Lignano Sabbiadoro vede un 
importante aumento del baci- 
no di utenza nella stagione esti- 
Va». 


1. IL CONDOMINIO E LA LEGGE 


LA PROSSIMA USCITA 
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È mancata all’affetto dei suoi cari 














EMMA DELFINI PAVAN 


Ne danno il triste annuncio il figlio GIUSEPPE con PAOLA e TOMASO e parenti 
tutti. 

Il Rito delle Esequie sarà celebrato venerdì 16 c. m. alle ore 14.30 partendo 
dall’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso per la Chiesa Parrocchiale di Ponzano Vene- 
to, ove il corteo arriverà alle ore 15.00. 

Si ringraziano di cuore quanti vorranno onorarne la cara memoria. 


Ponzano Veneto, 14 febbraio 2018 
1.0.F. TREVISIN GIGI - Treviso - tel. 0422/542863 


Partecipano al lutto: 


- Grattoni Giovanni e famiglia - Andrea e Tania Sabot 





Caro Giuseppe, ti siamo vicini per la perdita della tua cara mamma, un abbrac- 
cio aPaola e Tomaso. 


EMMA 
Ada con Virginia e Andrea, Paolo e Ornella. 


Udine, 14 febbraio 2018 





Tutti i collaboratori della Belfrutta Srl sono vicini a Giuseppe per la perdita della 
sua caramamma 


EMMA 


Udine, 14 febbraio 2018 


Il Presidente di Confcommercio Udine, Giovanni Da Pozzo, unitamente alla 
Giunta ed alla Direzione, si unisce al dolore di Giuseppe Pavan per la perdita della 
caramamma 


EMMA DELFINI ved. PAVAN 


Udine, 14 febbraio 2018 





Paola e Ale, Giuli e Mauri sono vicini con un grande abbraccio a Giuseppe, Paola 
e Tomaso in questo triste momento per la perdita della caramamma 


EMMA 


Udine, 14 febbraio 2018 


Aleks, Alessandro, Andrea, Anna Chiara, Arianna, Bernardo, Elena, Giovanni, Li- 
sa e Valentino sono vicini a Giuseppe, Paola e Tomaso in questo triste momento 
per la perdita della cara 


EMMA DELFINI PAVAN 


Udine, 14 febbraio 2018 


Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il Sindaco Unico e il personale tutto 
della Udine Mercati Srl sono vicini al Vice Presidente Giuseppe Pavan e famiglia in 
questo triste momento per la perdita della caramamma 


EMMA 


Udine, 14 febbraio 2018 





Il tuo esempio 
sarà la nostra guida 


La nostra amatamamma serenamente ci ha lasciati 














ERMINIA LAURETTA SPINELLO ved. BENATI 
di 88 anni 


Lo annunciano i figli Antonio, Graziella, Ezia, Renato con le rispettive famiglie, le 
sorelle, la cognata, il cognato e parenti tutti. 

| funerali avranno luogo giovedì 15 febbraio alle 14 nella chiesa di Prestento arri- 
vando dall’abitazione - via Marconi 2. 

Si ringraziano quanti vorranno onorarla. 

Un particolare ringraziamento al dott. Vertua medico di famiglia, al dott. Tosca- 
no, al dott. Orlando, al servizio infermieristico del distretto di Cividale per la profes- 
sionalità e le amorevoli cure. 


Prestento, 14 febbraio 2018 
la ducale tel. 0432 732569 





Gli amministratori, la direzione e i colleghi di IFCQ Certificazioni partecipano al 
dolore di Maura per la scomparsa del papà 


NICOLÒ 


San Daniele del Friuli, 14 febbraio 2018 





Saluto tutte le persone che nell’arco della mia vita mi hanno reso felice dandomi 
amicizia, affetto, amore. 
Un grazie particolare alle mie nuore. 














I figli Eugenio, Luigino, Loris con le rispettive famiglie annunciano la scomparsa. 
La saluteremo mercoledì 14 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Risano. 


Risano, 14 febbraio 2018 
O.F. Mucelli & Camponi 
Palmanova-Mortegliano-Manzano-Porpetto 
tel. 0432/928362 
www.onoranzefunebripalmanova.com 


Salutiamo con un forte abbraccio la nonna bis 
MARIA 
Caterina, Giovanni, Thomas, Marco e Andrea. 
Risano, 14 febbraio 2018 
O.F. Mucelli & Camponi 
... o sono la rugiada, il giorno, 
ma tu, tu sei la pianta. 


È serenamente mancata 

















GIOVANNA MIOTTO ved. MARCON 


(farmacista) 
di 94 anni 


Lo annunciano addolorati Marco con Anna Maria, Francesca e Marino, i nipoti 
Alessandro e Giacomo, le sorelle ed i parenti tutti. 

| funerali saranno celebrati giovedì 15 febbraio, alle ore 14.30, nella chiesa di S. 
Bartolomeo a Chiusaforte giungendo dall’abitazione. 

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la caramemoria. 

Un grazie particolare a Marya e Alesya, per l'affetto di tutti questi anni. 

Un ringraziamento al dott. Tomat e al dott. Dario. 


Chiusaforte, 14 febbraio 2018 


O. F. La Sindone Resiutta 
Tel. 0433/466119 


Improvvisamente ci ha lasciati 














PI 





MASSIMO PLOS 


Ne danno il triste annuncio la moglie Alessandra, il figlio Stefano con Cristina, la 
sorella, i cognati e parenti tutti. 

| funerali avranno luogo giovedì 15 febbraio alle ore 15.00 nella chiesa di Colu- 
gna, partendo dall'obitorio del cimitero di Feletto Umberto. 

Si ringraziano quanti vorranno onorarlo. 


Colugna, 14 febbraio 2018 
O.F.MARCHETTI Gino, Udine - Povoletto tel.0432/43312 
www.marchettigino.it 


Partecipano al lutto: 
- Fabrizio, Annamaria e Federico Fabris 


Paola con i parenti e gli innumerevoli amici annunciano l’improvvisa perdita del- 
la cara 














MARIA ANGELA CAROPPO 


Grazie per aver portato sempre il sorriso nelle nostre vite. 

| funerali avranno luogo venerdì 16 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa di S. Giu- 
seppe in viale Venezia. 

Non fiori ma offerte all'associazione U.I.L.D.M. di Udine. 


Udine, 14 febbraio 2018 
O.F. Mansutti Udine-Bressa di Campoformido 
Tarcento e Feletto Umberto 
Tel.0432481481-www.onoranzemansutti.it 





Ci mancherai papà 

















ABDONE ZURRO 


Odone 
di 88 anni 


Lo annunciano i figli, le nuore, il genero, il fratello, i cognati, le cognate, i nipoti e 


parenti tutti. 


Il funerale avrà luogo giovedì 15 febbraio, alle ore 15, nella chiesa di Villanova 


partendo dall’ospedale di San Daniele. 


Un ringraziamento particolare al personale tutto del reparto Medicina dell’ospe- 
dale di San Daniele, al dottor Amelio Orlando e a tutti coloro che vorranno onorarne 


lamemoria. 


Villanova di San Daniele, 14 febbraio 2018 
O.F. Narduzzi San Daniele-Osoppo tel. 0432 957 157 


Partecipano al lutto: 
- Fam. Picco Yuri e Samantha 


- Munini Etra e figli 





Mandi nono 


CODE 


nipoti e nipotine. 


Villanova di San Daniele, 14 febbraio 2018 





I Soci e il Direttivo della Proloco Vilegnove si stringono affettuosamente ed 
esprimono le più sentite condoglianze a tutti i familiari per la scomparsa di 


ABDONE ZURRO 


Villanova di San Daniele, 14 febbraio 2018 


È mancato all’affetto dei suoi cari 


Dott. DOMENICO MAURO 


Affranti lo annunciano la moglie Giuliana, le figlie Luisa con Cesare, Francesca 
con Stefano, Roberta con Matteo, i nipoti Marta, Michele, Giovanni, Federico e Ca- 
terina, la sorella Adriana con Franco e i parenti tutti. 

| funerali avranno luogo domani giovedì 15 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa 
del Cimitero San Vito di Udine, partendo dall’ospedale civile. 


Udine, 14 febbraio 2018 


O.F. Mansutti Udine e Bressa di Campoformido 


Tarcento e Feletto Umberto 


Tel.0432 481481-www.onoranzemansutti.it 


Stefano, Ludovico, Cristina, Andrea, Sandra, Carmen, Marta e Maria Pia sono 
vicini a Francesca e famiglia per la perdita del papà 


DOMENICO MAURO 


Udine, 14 febbraio 2018 





Mario e Fulvia Savino con Marco, Raffaella e Valentina, partecipano con sincero 
dolore al lutto dei familiari per la scomparsa di 


DOMENICO MAURO 


ricordandone le doti umane e la signorilità. 


Udine, 14 febbraio 2018 





È mancato all’affetto dei suoi cari 














RENATO CHIANDIT 
di 84 anni 


Ne danno il triste annuncio la figlia 
Carla con Maurizio, la sorella, le cogna- 
te, i nipoti e i parenti tutti. 

| funerali avranno luogo giovedì 15 
febbraio alle ore 15 nella chiesa di Ru- 
da, partendo dall’ospedale civile di Pal- 
manova. 

Seguirà la cremazione. 

Si ringraziano sin d’ora quanti vor- 
ranno onorarne la cara memoria. 


Ruda, 14 febbraio 2018 
O.F. Mucelli & Camponi 
Palmanova-Mortegliano 
Manzano-Porpetto 
tel. 0432/928362 
www.onoranzefunebripalmanova.com 


Partecipa al lutto: 
- Famiglia Ortile 








È mancata all’affetto dei suoi cari 














SILVIA VENUTO 
ved. FEDRIGO 


PERISSUTTI 
di 93 anni 


Ne danno l’annuncio i nipoti e la co- 
gnata Lucia. 

| funerali avranno luogo venerdì 16 
febbraio, alle ore 10.30, nella chiesa di 
San Giovanni al Natisone, arrivando 
dall’abitazione in via L. da Vinci, 10, ove 
la cara salma sarà esposta dalle ore 
8.30 di venerdì. 

Si ringraziano quanti vorranno ono- 
rarne la caramemoria. 

La veglia di preghiera si terrà giovedì 
15 febbraio, alle ore 19, nella chiesetta 
di San Giusto. 


San Giovanni al Natisone, 
14 febbraio 2018 
O.F.Bernardis 
Manzano - Corno di Rosazzo 
Tel. 0432 - 759050 
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Cihalasciati 














GIANNA TOSONI ved. CASAROTTO 
di 88 anni 


Ad esequie avvenute ne danno il triste annuncio la figlia Angela, i nipoti Giuliana, 


Mino e Francesca, i cugini e i parenti tutti. 


Udine, 14 febbraio 2018 


Ha raggiunto il suo amato Achille 











È 


tp 





ELDA PERESAN 
ved. GREGORIS 


di 93 anni 


Lo annunciano i figli con le rispetive 
famiglie e parenti tutti. 

| Funerali avranno luogo domani gio- 
vedì 15 febbraio alle ore 15, nell’arcipre- 
tale di Camino. 

Si ringraziano anticipatamente quan- 
ti vorranno onorarne la memoria. 


Camino al Tagliamento, 
14 febbraio 2018 
O.F. Fabello - Codroipo 
tel. 0432/906181 
www.fabellocodroipo.it 


Serenamente ci ha lasciati 














GIUSEPPE CAVALLO 


di 85 anni 


Addolorati ne danno il triste annun- 
cio la moglie, i figli con le rispettive fa- 
miglie, le sorelle e parenti tutti. 

Il funerale avrà luogo domani, giove- 
dì 15 febbraio, alle ore 10.30 nella Chie- 
sa Parrocchiale di Faedis, partendo 
dall’Ospedale Civile di Udine. 

La famiglia ringrazia per la partecipa- 
zione. 


Faedis, 14 febbraio 2018 
Of. Guerra, Povoletto 
Tel.0432/666057 
www.onoranzefunebriguerra.it 


I ANNIVERSARIO 














Sei sempre con noi. 

Ti ricorderemo con una Santa Mes- 
sa sabato 17 febbraio alle ore 15.00 nel- 
la chiesa di Buttea. 


Buttea di Lauco, 14 febbraio 2018 


È mancato all’affetto dei suoi cari 











di È 


PIETRO CELLINI 
di 94 anni 


L 





Ne danno il triste annuncio la mo- 
glie, il figlio, la nuora, i nipoti, la cognata 
e parenti tutti. 

| funerali avranno luogo domani gio- 
vedì alle ore 15.30 nella Chiesa San 
Giovanni Bosco di Lignano Sabbiado- 
ro, giungendo dall'ospedale di Latisa- 
na. 

Si ringraziano quanti onoreranno la 
caramemoria. 


Lignano Sabbiadoro, 
14 febbraio 2018 
www.dilucaeserra.it 0431/50064 
Latisana/San Giorgio di Nogaro 
Cervignano 





I familiari di 














MARIO DE MATTEO 
di 65 anni 


annunciano che i funerali avranno 
luogo giovedì 15 febbraio alle ore 15 in 
Duomo a Palmanova. 

Seguirà la cremazione. 


Palmanova, 14 febbraio 2018 
O.F. Mucelli & Camponi 
Palmanova-Porpetto 
Mortegliano-Manzano 
Tel. 0432/928362 
www.onoranzefunebripalmanova.com 








ANNIVERSARIO 


Nel primo anniversario della scom- 
parsa di 














ALDO BARBIANI 


ituoi cari 
ti ricordano con affetto. 


Moimacco, 14 febbraio 2018 
La Ducale 





NECROLOGIE e PARTECIPAZIONI al lutto 


SERVIZIO TELEFONICO 
da lunedì a domenica dalle ore 10 alle ore 22.00 


Numero verde 800.700.800 (con chiamata telefonica gratuita) 


Pagamento tramite carta di credito: Visa e Mastercard 
A. Manzoni & C. S.p.A. 


Le necrologie sono consultabili anche all’indirizzo internet:www.messaggeroveneto.quotidianiespresso.it 








Improvvisamente ci ha lasciati 
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ANNITA CARLIG 
in CAPRA 


di 56 anni 


| familiari annunciano che i funerali 
avranno luogo giovedì 15 febbraio alle 
ore 10.30 nella chiesa di San Giovanni 
al Natisone, partendo dall’ospedale di 
Udine. 

Si ringraziano quanti vorranno ono- 
rarla. 


San Giovanni al Natisone, 
14 febbraio 2018 
O.f. Cividalesi - tel. 0432/731663 





Presidente,dirigenti, allenatori, gio- 
catori e collaboratori del “Centro Sedia 
Calcio” sono vicini a Pio e familiari per 
la scomparsa della loro cara 


ANNITA CARLIG 
in CAPRA 


San Giovanni al Natisone, 
14 febbraio 2018 
O.f. Cividalesi - tel. 0432/731663 





È mancato all’affetto dei suoi cari 














ADELIO ANDREUTTI 
di 61 anni 


Ne danno il triste annuncio la mo- 
glie, il fratello, le cognate, il cognato, i 
nipoti e parenti tutti. 

Il funerale avrà luogo giovedì 15 feb- 
braio, alle ore 15, nella chiesa di Su- 
sans partendo dall'ospedale di Tolmez- 
ZO. 

Si ringraziano quanti vorranno ono- 
rarne lamemoria. 


Susans di Majano, 14 febbraio 2018 
O.F. Narduzzi San Daniele-Osoppo 
tel. 0432 957 157 


XXV ANNIVERSARIO 














GIUSEPPINA 
DE CANDIDO 
in BERTOLDI 


Il tempo non cancella il bel ricordo 
che abbiamo dite. 

Mandi mame. 

mandi none. 


Percoto, 14 febbraio 2018 
O.F. Mucelli & Camponi 
Manzano-Palmanova 
tel. 0432/928362 





Noc 





Ci halasciati 














ved. PUGNALE 
di 93 anni 


Ne danno il triste annuncio la figlia 
Andreina con Daniele, la nuora Paola, la 
nipote Federica e parenti tutti. 

Il funerale avrà luogo giovedì 15 feb- 
braio alle ore 14.30 nella chiesa di Ma- 
drisio partendo dall’abitazione dell’e- 
stinta. 

Si ringraziano anticipatamente quan- 
ti vorranno partecipare. 

Un grazie particolare al medico cu- 
rante dottor Bertolini e al servizio domi- 
ciliare e infermieristico. 


Madrisio di Fagagna, 
14 febbraio 2018 
Rugo tel. 0432/957029 





È mancato all’affetto dei suoi cari 














ADELIO BORTOLOSSI 
di 86 anni 


Ne danno l'annuncio la moglie, la fi- 
glia, il genero, le nipoti ed i parenti tutti. 

| funerali avranno luogo giovedì 15 
febbraio, alle ore 15.30, nella chiesa 
parrocchiale di Buttrio, arrivando dalla 
Quiete di Udine alle ore 15.15. 

Si ringraziano quanti vorranno ono- 
rarne la caramemoria. 


Buttrio, 14 febbraio 2018 
O.F.Bernardis 
Manzano - Corno di Rosazzo 
Tel. 0432 - 759050 
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Da quasi venti anni diamo asilo e 
supporto con le nostre «casette» alle 
persone bisognose che necessitano di 
un alloggio all'interno dell'Ospedale. 


Ufficio informazioni e prenotazioni: 

da lunedì a sabato, ore 10.00 - 12.00 
0432/552295 Udine «S. Maria della Misericordia» 
040/3785389 Trieste «Burlo Garofolo» 
346/4109292 Trieste «Cattinara» 

344/1270712 Tolmezzo «S. Antonio Abate» 


E-mail: asso.casamia@libero.it 
www.associazionecasamia.it 


Per donazioni il c/c bancario è: 
IT 24 Y 08637 64440 000023013997 


BCC di Moruzzo 


o il c/c postale: 
IT 36 Z 07601 12300 000018307330 


AI 5%o il Codice Fiscale è: 
94043710303 ED 
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www.noimessaggeroveneto.it/eventi 











LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
CELEBRA TUTTIIDEPORTATI 
GUAI A DIMENTICARSELO 





Bruno Fabretti 


gli eventi, piaccia 0 
non piaccia, devono 
essere conosciuti e 
tramandati nelle loro 
assolute verità 


nche quest'anno, in Italia, come in altri 

Paesi europei, è stata celebrata, il 27 gen- 

naio, con particolare solennità, eloquente 
partecipazione di tante cariche istituzionali e di 
governo e con ampia partecipazione popolare, 
la Giornata della Memoria. 

Ricordiamo che questa giornata commemora- 
tiva è stata istituita con legge dello Stato per ri- 
cordare lo sterminio degli ebrei e il sacrificio di 
tutti i deportati e internati, militari e civili, che 
hanno vissuto e sofferto l’esperienza concentra- 
zionaria nazista. 

In realtà, però, nelle celebrazioni ufficiali è sta- 
to sempre ricordato lo sterminio degli ebrei, la 
Shoah, com'era d’altra parte giusto e doveroso, 
su questo nulla da dire; men- 
tre degli altri raramente è sta- 
ta fatta menzione. 

Si va perciò ingenerando 
l'abitudine, se non la convin- 
zione, che la Giornata della 
Memoria sia da associare e ri- 
cordare, riduttivamente, alla 
Shoah. 

L'attenzione non viene, 
quanto meno, richiamata an- 
che al ricordo di questi altri, 
cioè dei deportati e internati, 
militari e civili. 

Potrebbe darsi che tutto 
questo sia da attribuire a una 
consuetudine della memo- 
ria, che ha radici nel passato 
e che è difficile rimuovere. 

Ma potrebbe anche trattar- 
si di rimozione voluta. 

Se così fosse, il caso sareb- 
be grave e occorrerebbe subi- 
to correre ai ripari, cancella- 
re questasmemoratezza. 

La storia ne subirebbe un 
vulnus pericoloso perché tutto potrebbe essere 
rivisto e soprattutto letto in chiave diversa; certe 
verità verrebbero contestate. 

Alla Storia sarebbe impedito, appunto, di regi- 
strare con la debita obiettività quanto è accadu- 
to. 

Certe verità verrebbero negate e forse altre ne 
sorgerebbero. 

Non possiamo neppure immaginare che il na- 
zismo con tutte le sue terribili conseguenze poli- 
tiche, sociali, umane e culturali debba essere ri- 
pensato buonisticamente per addomesticare le 
brutture, gli orrori, le nefandezze della sua ideo- 
logia barbarica e disumana. Sarebbe un fatto im- 
perdonabile. 

Gli internati verrebbero visti come “normali” 
prigionieri di guerra, scomparirebbero i valori 
daloro, come singoli e come collettività, espressi 
spontaneamente per rifiutare il mondo della vio- 

lenza, per scegliere la via 


La Storia dell’onore, del riscatto della 
. dignità di uomini, cittadini e 

va rispettata soldati. 

perché Forse, e ce lo auguriamo, 


stiamo mal immaginando, 
mal pensando. Forse è cosî. 
Ma quando sono le Istituzio- 
ni a operare certe dimenti- 
canze, i sospetti possono di- 
ventare legittimi, e vanno dis- 
solti al più presto. 

Perciò, onde evitare spia- 
cevoli equivoci, è opportuno 
che le Istituzioni e gli organi governativi si ricor- 
dino, in futuro, di queste, scusate il bisticcio, di- 
menticanze. Non farebbe loro onore, mi si cre- 
da, se non lo facessero, se rimuovessero il passa- 
to. 

La storia varispettata perché gli eventi, piaccia 
o non piaccia, che infanghino o nobilitino, deb- 
bono essere conosciuti e tramandati allamemo- 
ria nelle loro assolute verità. 

Solo così, con rivisitazioni e riflessioni sugli er- 
rori o sugli orrori del passato, la società civile, le 
società nazionali ed internazionali possono rive- 
dere il loro operato, le loro colpe, le loro pecche. 

Una “revisione” intesa appunto a meglio scru- 
tare nelle cose del passato ed a valutarle con 
sempre maggiore obiettività. Non un revisioni- 
smo inteso a negare, a nascondere, a confondere 
le menti e le acque. 

Maancor più importante, mantenere e coltiva- 
re il rispetto verso tutti coloro che hanno subito 
violenze ed angherie, che a queste si sono oppo- 
sti con coraggio, purezza d’intenti, per amore de- 
gli altri, perla libertà. 

Bruno Fabretti 
Nimis 


AUTONORDFIORETTO 


UDINE - PORDENONE 
MUGGIA (TS) 


www.autonordfioretto.it 


% 

davvero un inizio di 
E 2018 con il botto, per il 

mercato automobilisti- 
co italiano. Sono davvero in- 
coraggianti - come accade già 
da molti mesi - i dati del set- 
tore, che mostra uno stato di 
salute invidiabile grazie, so- 
prattutto, alle immatricola- 
zioni di veicoli diesel e, per 
quanto concerne la carrozze- 
ria, al boom dei crossover. 


I NUMERI COMPLESSIVI 

Afferma un vecchio detto: 
“Chi ben comincia è a me- 
tà dell’opera”. Analizzan- 
do i dati relativi a gennaio 
2018, dunque, si può spera- 
re in un'annata molto inte- 
ressante per il mercato delle 
autovetture. Secondo quanto 
emerge dall’analisi periodica 
elaborata da Unrae - associa- 
zione che rappresenta le ca- 
se straniere operanti sul mer- 
cato italiano - le registrazioni 
totali hanno, nel primo me- 
se dell’anno, toccato quota 
179.167, con un incremento 
del 3,4% rispetto alle 173.232 
dello stesso periodo del 2017. 


LA CONFERMA DELLE DIESEL 
Al vertice della classifica di 
gradimento, tra gli utenti ita- 
liani, si confermano anco- 
ra i veicoli alimentati a gaso- 
lio. Sono state, nello specifi- 
co, 98.988 le immatricolazio- 
ni relative a questa tipologia 
di vetture, contro le 95.323 del 
2017, mostrando un trend po- 
sitivo del 3,8%. 

Sono praticamente staziona- 
ri, invece, i numeri delle auto 
a benzina, che un tempo oc- 
cupavano saldamente i primi 
posti della classifica. Per ciò 
che concerne questa catego- 
ria, le compravendite di gen- 
naio hanno raggiunto il tota- 
le di 58.353 a fronte di un da- 
to 2017 pari a 58.456. 

In terza posizione si registra 
la conferma dei veicoli ali- 
mentati a gpl, nonostante un 
calo del 2%. Le immatrico- 
lazioni, infatti, sono passate 
dalle 11.429 del 2017 alle at- 
tuali 11.203. 


IBRIDE SEMPRE PIÙ IN ALTO 

Ormai non si tratta più di una 
sorpresa, ma di una piacevo- 
le conferma: i veicoli ibridi 
stanno conquistando sempre 
più il mercato italiano. È dav- 
vero impressionante il tasso 
di crescita di queste automo- 
bili, che a gennaio vantavano 
7.154 registrazioni a confron- 
to delle 4.735 di 12 mesi pri- 
ma. L'incremento percentua- 
le, in questo caso, tocca l’ec- 


€11,500 


24 MESI DI GARANZIA 


GLIO SPORTER 

ZEN ENERGY 

1.5 DGI 90 CV 
Emissioni C02 127 g/km, 
Anno 2017 - km 10.000 
circa. Climatizzatore, 
Alzacristalli elettrici 
Computer di bordo, 
Autoradio, ABS, 

Airbag conducente, 
Chiusura centralizzata. 


14 FEBBRAIO 2018 


MESSCOGGEIO 


Informazione pubblicitaria a cura della A. Manzom & È, 








SALUTE M OTTIMI I RISCONTRI NEL MESE DI GENNAIO, GRAZIE AGLI UTENTI DI 


Mercaro Usato 


NOVITÀ - MERCATO - NUOVO/USATO 
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ELL'ITALIA SETTENTRIONALE CHE TRAINANO IL COMPARTO 


Il 2018 parte bene per il settore delle auto 
Insieme al mezzi diesel volano le ibride 





LE AUTO IBRIDE PIACCIONO SEMPRE PIÙ AGLI AUTOMOBILISTI ITALIANI 


cezionale quota del 51,1%, 
mostrando come gli italia- 
ni apprezzino sempre più la 
tecnologia ibrida, soprattut- 
to nella combinazione tra la 
motorizzazione a benzina e 
quella elettrica. 

Nonostante un incremento 
del 3,5% rispetto ai dati del 
2017 rimangono più indietro, 
a livello complessivo, le auto 
a metano. Per queste ultime 
le immatricolazioni, a genna- 
io, sono state 3.209 contro le 
3.101 dell’anno precedente. 
Un dato in crescita, dunque, 
anche se molto lontano dalle 
cifre fatte registrare dalle al- 
tre alimentazioni. 

Si confermano essere anco- 
ra molto di nicchia, infine, i 
mezzi elettrici - passati da 
quota 188 a 260 - nonostante 
un incremento del 38,3%. 


IL DOMINIO DELLE BERLINE 

Per quanto concerne il tipo di 
carrozzeria, la classifica ap- 
pare sempre essere dominata 
dalle berline. Le compraven- 
dite relative a queste vetture 
hanno raggiunto - a gennaio 
2018 - quota 88.885. In questo 
caso si è assistito a un calo 
dell’8,1% a fronte delle 96.704 
immatricolazioni dell’anno 
precedente. Nonostante que- 
sta diminuzione, le auto ber- 


line mantengono saldamente 
il primo posto tra le preferen- 
ze dei guidatori italiani. 


VOLANO I CROSSOVER 

È un altro, però, il dato che 
salta subito all’occhio analiz- 
zando i numeri presentati da 
Unrae: la crescita esponen- 
ziale dei suv e dei crossover. 
Il dato delleimmatricolazioni, 
infatti, parla di 48.988 esem- 
plari compravenduti a genna- 
io 2017, facendo sì che la cre- 
scita fosse del 39,7% a fronte 
di 12 mesi prima (quando le 
unità erano 35.058 unità). 

È questa, dunque, la tipologia 
di auto che ha fatto registrare 
l'incremento più significativo. 
Si rivelano buoni, comun- 
que, anche i numeri fatti re- 
gistrare dai fuoristrada, per i 
quali le immatricolazioni so- 
no state 17.185 mentre, nel 
2017, queste si erano ferma- 
te a 14.096. Il trend, anche in 
questo caso, è positivo ed è 
pari al 21,9%. 

La classifica vede poi, con da- 
ti di vendita più bassi, station 
wagon, monovolume piccole 
e monovolume compatte. 


DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
È molto interessante anche 
l'informazione concernente 
le aree nelle quali sono sta- 


INTENSE ENERGY 


1.5 DCI 110 GV 
Emissioni CO2 95 g/km, 
Anno 2017 - km 15.000 
circa. Climatizzatore, 
Cruise Control, 

Park distance control, 


Start/Stop Automatico, 


€15.900 


24 MESI DI GARANZIA 


Cerchi in lega, ABS, ESP. 
Disponibile anche con 
cambio automatico 
EDC € 17.100*. 


€16.500 


24 MESI DI GARANZIA 












MW La stagione inverna- 
le si sta avviando alle ulti- 
me settimane, ma è oppor- 
tuno non sottovalutare le 
problematiche che il fred- 
do può creare per le auto- 
mobili. Per ovviare a ciò è 
opportuno predisporre al- 
cuni semplici ma essenzia- 
li controlli, soprattutto pri- 
ma di partire per un viag- 
gio che comprenda stra- 
de montane. È doveroso, 
in primis, verificare che 
sia presente il contenuto 
corretto di liquido antige- 
lo per il radiatore e, in caso 


Renault Sélection. L'usato come nuovo. 


Quando scegli un usato, assicurati che sia nuovo. 
Su tutta la gamma Renault Sélection fino a 5 anni di garanzia Renault e 3 anni di assicurazione furto incendio*. 


MEGANE BERLINA 


MEGANE SPORTER 
INTENSE ENERGY 
1.5 DCI 110 CV 
Emissioni C02 95 g/km, 
Anno 2017 - km 15.000 
circa. Sistema di 
navigazione, Volante in 
pelle e multifunzione, 
Computer di bordo, 
Gerchi in lega . 
Disponibile anche con 
cambio automatico 
EDC € 16.900*. 


È SIGNIFICATIVA LA CRESCITA DEI CROSSOVER SUL ME 


€ 8.900 


24 MESI DI GARANZIA 





RCATO NAZIONALE 


)) LE VERIFICHE IDEALI PER L'INVERNO 
DALL’OLIO ALLA PRESSIONE: 
I CONSIGLI CONTRO IL FREDDO 


x 


di bisogno, provvedere al 
rabbocco. Attenzione, poi, 
all’olio. Si raccomanda, in- 
fatti, di controllare spesso il 
lubrificante, sostituendolo 
se si rivela troppo vecchio. 
Sarebbe poi preferibile, con 
le basse temperature, do- 
tarsi di filtri per il carbu- 
rante nuovi. Tra gli accorgi- 
menti ulteriori c’è, infine, il 
gonfiaggio degli pneumati- 
ci. Con il freddo è preferi- 
bile adottare una pressio- 
ne leggermente più eleva- 
ta, pari a circa 0,2-0,4 bar 
in più del consueto. 


SANDERO LAUREATE 
0.9 TCE 90 CV 


Emissioni C02 109 g/km, 
Anno 2017 - km 15.000 
circa. Fendinebbia, 
Autoradio, 

Computer di bordo, 

ABS, ESP, 

Chiusura centralizzata, 
Servosterzo. 





te vendute più automobili, 
che confermano quanto vi- 
sto nei mesi precedenti. Sono 
praticamente appaiate, al co- 
mando, l’Italia nordocciden- 
tale e quella nordorientale, 
con 58.099 e 58.092 immatri- 
colazioni. 

Il mercato delle regioni set- 
tentrionali, anche all’inizio 
del 2018, è dunque quello in 
cui le immatricolazioni han- 
no fatto segnare i risultati mi- 
gliori. Basti pensare, infatti, 
che le operazioni di compra- 
vendita effettuate nel nord 
Italia coprono circa il 65% di 
quelle complessive a livello 
nazionale. 

Questa particolare graduato- 
ria, poi, vede piazzarsi le re- 
gioni centrali del Paese, all’in- 
terno delle quali sono sta- 
te effettuate 36.251 immatri- 
colazioni, ovvero il 20,2% del 
totale. Più bassi i dati relati- 
vi all'Italia meridionale, con 
18.047 immatricolazioni  - 
10,1% del numero complessi- 
vo - e le isole, in cui le regi- 
strazioni di nuovi veicoli so- 
no state 8.678 (4,8%). 


GLI UTILIZZATORI 

Appare molto indicativa an- 
che la composizione del mer- 
cato per quanto concerne i 
differenti fruitori delle au- 
tomobili. La gran parte del- 
le immatricolazioni - a gen- 
naio 2018 - sono da attribui- 
re ai privati, con un totale di 
102.168 esemplari. Nonostan- 
te una diminuzione del 6,3% 
rispetto a quanto registra- 
to l’anno scorso, questa ti- 
pologia di utilizzatori rima- 
ne dunque quella dominan- 
te in Italia. 

Al secondo posto, all’inter- 
no di questa particolare gra- 
duatoria, si possono trovare 
le società di noleggio, le quali 
hanno fatto segnare una cre- 
scita del 15,5%, passando dal- 
le 35.398 dell’anno scorso alle 
attuali 40.873. 

I numeri sono buoni anche 
per le società, per le quali so- 
no state 36.126 le registra- 
zioni, a fronte delle 28.744 di 
12 mesi prima, con un incre- 
mento molto importante pa- 
ri al 25,7%. 


DUSTER LAUREATE 
1.5 DCI 110 CV 


Emissioni C02 115 g/km, 
Anno 2017 - km 12.000 
circa. Climatizzatore, 
Alzacristalli elettrici 
Computer di bordo, 
Autoradio, ESP, ABS, 
Airbag conducente, 
Chiusura 

centralizzata. 


CUSIESIZA 





RENAULT 
selection 
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bo rerault.t 





Esempio di firanziamento riferito a Renault CLIO ZEN 1.2 75,valido su vattura azierdali di marca Renault efc Daca con anzianità inferiore a 2 anni e/o percorrenza massima di 50,000 km, solo presso le concessionarie Renault Séection aderenti all'iniziat va; il prezzo di riferimento non include eventuali 
opzioni cd il costo per il passaggio di proprietà: anticipo £ 1.200, importo totale del eredita € 7.000 con 72 rate da € 128,58 comprensive, în case di adesione, di Finanziamento Protetto 2 Pack Service a € 145, che include 36 mesi di assicurazione Furto e Incencio c 12 mesi di Driver Insurance. Importo totale 
devuto dal consumatore € 9.265; TAN 5,99% (tasso fisso); TAEG 3,79%; spese istruttoria pratica € 300 + impasta di ballo în misura di legge, spese incassa mensili € 3, invio comunicazioni periodiche per via telematica. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione precontrattuale ed assicurativa 
disponibile presso i puati vendita della Rete Renault convenzionali FINRENAULT e sul sito www.finren.it. Messaggio pubblicitario con finalità promocionale. È une nostra offerta valida ‘ino al 28/02/20‘ E. Gamma Renault: Emissioni di Co2: da 85 a 145 g/km. Consumi (ciclo misto); da 3,3 a 6,5 1/100 km. 
Emissioni a consumi omologati. 








AUTONORDFIORETTO 
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Passion for life 


| DACIA 


RENAULT 











Informazione pubblicitaria a cura della A. Manzoni & C. 

















FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 3 PORTE CLIMA AUTOMATICO, SERVO, i — I} pe Laga € 
ABS, CRUISE CONTROL. 2g Li 4 ba Ti ] # 


SEAT IBIZA 1.4 TDI 3 PORTE NERA, MOLTO BELLA, KM 140.000. | ; 

TOYOTA YARIS 1.4 DAD 5 PORIE, 115,000, TAGLIANDATA TOVOTA. N° * lpenii Lie - È RANZANI sas 

FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MULTET CLIMA, SERVO ABS, CRUISE CONTROL, € , di 

FRIZIONE NUOVA. 

OPEL CORSA 4A SERIE 1.0 BZ 3 PORTE, BIANCA, IDEALE NEOPATENTATI, € EEE $ e. 

KM 110.000 CIRCA FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET | | SEAT IBIZA 1.4 TDI NERA, 3 PORTE, | 

CITROEN C3 1.1 BENZINA 5 PORTE, TETTO IN CRISTALLO, APRIBILE, MOLTO BELLA € VARI MODELLI A PARTIRE DA MOLTO BELLA, MECCANICA] | = Via 29 Ottobre n.10 - BASILIANO (UD) 

PEUGEOT 307 1.4 BZ 5 PORTE, UNPROPRETARIA, POCO PIÙ DI 100.000 KM, € VOLKSWAGEN strada statale, altezza località Basagliapenta 
| Tel. 0432 849333 - Cell. 393 9890726 

NEOPATENTATI OK | Fotoe caratteristiche delle nostre auto su 

FIAT GRANDE PUNTO ROSSA1.3 MULTIJET KM 145.000 CLIMA, SERVO, ABS, € | LL 

FRIZIONE NUOVA. - n = _— —@ 

CITROEN C1 1.0 CLIVA, SERVO, ABS, 5 PORTE, INTERNI IN PELLE, BLUETOOTH, CRA ZiA Cal: BE Ai : Ea i RENAULT KANGOO 1.5 DCI CLI- 

SENSORI PARK ANT/POST “= — >| TI o : | È 7 ti MA, SERVO, ABS, SOSTITUITE LE 

FIAT. GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE NERA KM 60.000 CLIMA, SERVO,ABS. |  ] e] > de dg = i DARE Duo DATRACCO= 

FORD FIESTA VAN 1.4 TDCI ANNO 2013, BLUETOOTH CON COMANDI VOCALI. > e MONDASNE Mec 

PREZZO PIÙ VA. 

KANGOO 1.5 DCI, SPAZIOSO, CONSUMI BASSISSIMI, CON BRONZINE 

MAZDA 2 1.2, MOTORE A CATENA, 5 PORTE, BLUETOOTH CON COMANDI VOCALI | 

FORD FUSION 1.4 TDCI, GUIDA RIALZATA, MOTORE AFFIDABILE E DAI CONSUMI \ Le i SE - | È © BE DACIA LODGY 1.5 DCI 7 POSTI, 


BASSISSIMI FIAT GRANDE PUNTO 1.2BZ5POR- | | MAZDA 2.5 PORTE 1.2BZA CATENA, | | {BB a RL Ao 
LANCIA YPSILON 1.2. DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA TEKM.61.000 € 48 BIANCO PERLA METALLIZZATO, BLUE-| | TANN 


CITROEN C3 PICASSO NERA, CLIMA AUTOMATICO, CRUISE CONTROL, GUIDA ALTA, € TOOTH CON COMANDIVOCALI 
SPAZIO, CONSUMI CONTENUTI 

MONOVOLUME MAZDA 5 7 POSTI CON GANCIO TRAINO IN ARRIVO € 
DACIA LODGY 1.5 DCI 7 POSTI, RADIO E NAVIGATORE TOUCH SCEEN, CONSUMI — € 
ECCEZIONALI! 

PEUGEOT 3008 1.6 HDI CON CAMBIO AUTOMATICO ANCHE AL VOLANTE € 














































































































ALFA ROMEO 147 1.6 16VTS 5p Distintive i 28° 1) 000) bin CITROEN XSARA SW 1.4 

CITROEN XSARA PICASSO 1.6 HDI 90CV Classique - : "a. 90CVCLASSIQUE FIAT PANDA 1.1 i.e. Young 

DACIA LOGAN SW 1.5 dCi 70CV Lauréate 7 posti d FIAT PUNTO 1.2 ELX impianto GPL 
FIAT 500 1.2 Sport NEOPATENTATI A FIAT PUNTO 1.9 JTD 

FIAT 500L 1.3 MJT 95CV Pop Star km 31.000 GEIL] Young 

FIAT IDEA 1.3 MJT 16V Emotion NEOPATENTATI! ; 


FIAT IDEA 1.2 16V NEOPATENTATI! | li LANGATI2 TALMASSONS FRAZ. FLUMIGNANO 
FIAT PANDA 1.2 Emotion (ZONA ARTIGIANALE) - VIA 8 MARZO, 2 


FIAT PUNTO EVO 1.2 8V 5p Street km 35.000 


NEOPATENTATI LI | \ FIAT500 Tel. 0432 766175 - Cell. 335 6196316 


| || 
FIADEUNIOAt on Acicalaina ww gi TS FIAT DUCATO 2.3 JTD cassone L I 
FORD FIESTA 1.4 TDCi 5p Ghia e 4 À FIAT DUCATO cassone ribaltabile - I 
FORD FUSION 1.4 16V 5p NEOPATENTATI D fo FIAT OM 70A cassone ribaltabile patente C 

FORD FOCUS 1.8 TDCi 100CV pa FIAT SCUDO 1.6 MJT 90CV furgone 2 posti 

FORD FOCUS SW 1.8 16V GPL Zetec HYUNDAY H1 2.5 TDI furgone 3 posti La 

HYUNDAI ACCENT 1.3 12V 5p GL è ANI SKODA FABIA 

HYUNDAI COUPE' 1.6 16V 115HP [ASSO A 1.4 TDI SP AMBIENTE 

MERCEDES A150 Elegance 5p benzina , i 7 

MERCEDES CLASSE A 1.6 bz Classic e [FIAT PUNTO EVO e I SSA NOTE 

NISSAN MICRA 1.2 16V 3p Acenta ce 1.2 8V 5P STREET si - ISIS 

NISSAN NOTE 1.6 16V Jive e - A + i 

OPEL CORSA 1.4i 16V 3p ‘Nioy 

PEUGEOT 206 1.4 HDI 5p XT 

PEUGEOT 308 1.6 VTI 5p Premium km 80.000 

RENAULT CLIO 1.5 dCi 82CV 5p i È 

RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110H Ss? fia?” (I | TOYOTA YARIS VERSO 
PRENAULT MEGANE SW 1.5 dCi 105CV Dynamique x | : 1.3i 16V SOL 

SKODA FABIA 1.4 TDI 5p Ambiente FORD FUSION E “I RENAULT MEGANE SW , NEOPATENTATI 

SSANGYONG REXTON 2.7 XDI TOD Classic i 14 16V5P digg L PES 1.5 DCI 105CV d- 

TOYOTA YARIS VERSO 1.3i 16V Sol. NEOPATENTATI - EEE Ia] gf DYNAMIQUE 

VW GOLF IV 1.9 TDI 5p Trendline ) 

VW PASSAT VARIANT 1.9 TDI Highline 

VW POLO 1.4 TDI 69CV 5P Trendline NEOPATENTATI 











































































































CHEVROLET MATIZ 1.0 GPL ABS, CLIMA, SERVO, 

CHEVROLET MATIZ 800 BZ, ABS, CLIMA, SERVO, ABS 

CITROEN C1 CITY, 1.0 BENZINA, 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG 
CITROEN C3 1.4 HDI, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 

CITROEN C4 1.6 HDI PICASSO, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS, 

FIAT BRAVO 1.9 DIESEL 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO AIRBAG 

FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MJET DIESEL ABS, SERVO 
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJET, ,,5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 
FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL MIT, ABS, CLIMA, SERVO 

FIAT PANDA BPOWER 1.4 DYNAMIC , ABS, CLIMA, SERVO 
FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI 

FIAT STILO SW 1.9 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO 

FORD FOCUS 1,8 TDCI 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 

FORD FUSION 1.4 TDCI, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 

FORD KA 1,2 BZ , ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 

HYUNDAI 140 1.7 CRDI SW FULL OPTIONAL 

KIA CARENS 1,6 B2/ , ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 
LANCIA LYBRA 2.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 

LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS, CLIMA, SERVO, NEOPATENTATI 
LANCIA ELEFANTINO 1.2 BZ CLIMA, SERVO AIRBAG 


3550. LANCIA YPSILON 1.2 BZ KM 76.000, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 6250 

2350 LANCIAMUSA 1.3 MJET, BS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 5950 GABRY 

3650 = MERCEDES CLA 170 DIESEL 5 PORTE € 1950 CAR'S G AB RY C AR 7 S 
5350. MERCEDESCL.B 170 BENZINA 1.6, ABS, CLIMA, SERVO € 6950 

6650 MINI COUNTAYMAN 1.6 DIESEL KI, 90000, 85 LIA SERVO DOPPIO TETTO PANORAMICO € 12.900 

4650 OPELCORSA1.2ENIOY3 PORTE LABS, CLIMA, SERVO AIRBAGS—€ 4650 


5450 =—OPELMERIVA1,7 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 5350 VASTO ASSORTIMENTO 


5350 =—=OPELZAFIRA2.0TD , ABS, SERVO CLIMA, AIRBAGS 3950 


4450 ==PEUGEOT20614BZABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 3950 N E O PAT E N TATI 
5350 = PEUGEOT2071.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 4350 G ARANZI A 1 2 "i 2 4 M E SI 


1950 RENAULTCCLIOSTORIA 1,2 BZ 3950 

4950 RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 3950 

1950 RENAULTSCENIC1.9 DCI, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 3950 

350 = RENAVITTWINGO1.1BZ3 PORTE, , ABS, CLIMA, SERVO AIRBAGS 2950 : 

3650 = SEATALTEA1.9TDI, ABS, CLIMA, SERVO 6450 www.gabrycars.com = info@gabrycars.com 
5850 = SKODAROOMSTER1,2 STYLE ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 4350 

5650 =SUBARUJUSTYAX41.3 BZ/GPL, GPL ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 2950 


9850 =—=SUZUKIWAGONR4X41.3 BENZINA CLIMA SERVO AIRBAG FENDI 2650 
4450 =TOYOTAAURIS1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS 3950 ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO 


2450 =TOYOTAAYGO1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS, CLIMA, SERVO 3350 PREVIA TELEFONATA 


5350 =TOYOTAYARIS1.0 BENZINA 5 PORTE, ABS, CLIMA 2950 
1850.—=—TOYOTAYARIS 1.3 DIESEL, 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIR BAG 3950 
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ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI 





Informazione pubblicitaria a cura della A. Manzoni & C. 


BMW316D2.0116CV TOURINGAUT.S.W. 
(6 PORTE) - COLORE: NERO MET. - ANNO: 
2016 -KM:29.000-PREZZO:22.500€ 








FIAT 500 12 69CV BENZINA LOUNGE 
(3 PORTE) - COLORE: BIANCO - ANNO: 
2016 - KM: 0 - PREZZO: 11.650€ 


FIAT 500L 16 105CV MJET LIVING 
POPSTAR (5 PORTE) - COLORE: NERO 
MET. - ANNO: 2013 - PREZZO: 10900€ 


FIAT NUOVA PANDA 12 690V BENZINA 
LOUNGE © PORTE) - COLORE: ARGENTO MET. - 
ANNO:2017 -KM:19/000 - PREZZO: 9300€ 


“ ALVOSTRO 


SERVIZIO 
DA 40 ANNI 


AVANNI) | 


DA OLTRE 40 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO 


FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI 


AUTOFFICI 


NA MULTIMARCHE 


WWW.MANNIAUTOMOBILI.IT 


CI TROVATE ANCHE 


SU FACEBOOK E SUBITO.IT 


ELLE & ESSE SRL 
FELETTO UMBERTO (UD) - Via Udine, 52 


Tel. 0432 570712 - Fax 0432 573219 
letizia.manni@gmail.com 








GRIGIO MET. 2006 
BLU MET. 2007 
BIANCO 2011 
MARRONE MET. 2011 
ARGENTO MET. 2005 
BIANCO 2012 
ARGENTO MET. 2008 
NERO MET. 2007 


FIAT CROMA 1.9 120CV M-JET DYNAMIC S.W. (5 PORTE) 
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 90CV M-JET DYNAMIC (5 PORTE) 
FIAT PANDA 4x4 1.3 69CV M-JET CROSS (5 PORTE) 
LANCIA YPSILON 1.2 69CV BENZINA DIVA (3 PORTE) 
NISSAN MICRA 1.5 82CV DIESEL (3 PORTE) 

PEUGEOT 208 1.2 82CV VTI BENZINA ACCESS (5 PORTE) 
RENAULT GLIO 1.2 75CV BENZINA (5 PORTE) 

TOYOYA AYGO 1.0 12V 68CVWT-i CAMBIO AUT. (3 PORTE) 























NISSAN JUKE 15 110CV DCI S&S N- 
CONNECTA - COLORE: GRIGIO MET. - 
ANNO: 2017 - IN ARRIVO 


FORD FIESTA 14 7007 TDO TITANIUM © 
PORTE) - COLORE: BLU MET. - ANNO: 2012 
= PREZZO: 7500€ 





SILVER © PORTE) - COLORE: BIANCO - 
ANNO: 2017 - KIVE 0 - PREZZO: 2.850€ 











installazione vivavoce bluetooth 
installazione sistemi allarme 
installazioni interfacciabili con sistemi 
originali auto 

applicazione pellicole oscuranti 

per vetri 


installazione autoradio 
installazione impianti audio-video 
per auto 

installazione ganci traino 
sanificazione abitacolo dell’auto 
installazione sensori di parcheggio 
installazione accessori 


AG LE multimediale, display da 6. 1”, ‘con RETROCAMERA 
ALPINE HCE-C1100 compresats 


e Bluetooth / Streaming audio 

e Suono di alta qualità 

e Connettività iPhone / Android.‘ 
e Navigazione integrata full Europe {tì 


E 
INQUADRA IL QR-CODE 
E VEDI.IL:FILMATO SULLA RETROCAMERA 


e Connessione HDMI 


SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA/ELETTRAUTO/ GOMMISTA 
COLLAUDI AUTOVETTURE NUOVE/ USATE/ KMO 
SI EFFETTUANO MANUTENZIONI PER CAMBI AUTOMATICI 


ACQUISTIAMO IL TUO USATO PAGAMENTO IN CONTANTI 


ORARI DAL LUNEDI AL VENERDÌ 8.00-12.30/14.00-19.00 * SABATO 8-12.30 
VIA G. BRUNO 18 - RIVIGNANO (TEOR) - TEL. 0432 775293 © FAX 0432 774764 


PRESE 


TECNOFFICINA MERET 


rivenditore multimarca 


CITROEN C-ELYSEE BlueHDi 100 Exclusive KM 0 anno 
03/2017 colore nero 


FIAT 500X 1.4 MultiAir pop star aprile 2015 km 28600 
colore bianco 


ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTMm-2 120 cv 
DISTINCTIVE anno 2016 km 31000 colore bianco 
euro 14.650,00 


SSANGYONG XLV XDi 1.6 CV 120 2WD KM 0 settem- 
bre 2017 colore argento garanzia anni 5 
euro 16.950,00 


FORD Focus 1.5 tdi Plus SW 120 cv anno 03/2016 
Km 74.000 colore bianco 
11.950,00 


euro 13.400,00 euro 14.900,00 


AUDI A1 1.6 Attraction tdi 105 cv 3 porte anno 11/2010 
km 83000 colore bianco 


FIAT 500L Living 1.3 Multijet 95 CV Pop Star 7 POSTI an 
no 2016 km 39000 colore argento 


NISSAN X-Trail 1.6 DTCi TEKNA 130CV 2WD VETTURA 
AZIENDALE novembre 2016 km 32000 argento 
euro 23.500,00 


OPEL MOKKA 1.6 CDTI ecotec136 CV 2WD innovation 
anno 2017 km 7500 colore antracite 
euro 18.900,00 


SEAT Mii 1.0 BENZINA 3 PORTE CHIC CV 60 
NAVIGATORE marzo 2016 km 32000 colore bianco 


euro 7.200,00 euro 14.250,00 


euro 9.950,00 
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PERCOTO DI PAVIA DI UDINE (UD) 
Via Aquileia, 99/103 - Tel. 0432 676335 


Informazione pubblicitaria a cura della A. Manzoni & C. 


USATO D'OCCASIONE 





AUDI A3 SPB 2.0 TDI 150 CV clean diesel quattro Ambition 





BMW 118 d 2.0 143CV cat 5 porte DPF 





CITROEN C2 1.1 Classique 





DACIA Sandero Stepway 0.9 TCe 12V 90 CV Start&Stop 





FIAT 500 1.2 EasyPower Lounge 





FIAT 500 1.2 Pop 





FIAT Ducato CAMPER - ARCA 715 GLT 





FIAT Idea 1.3 Multijet 16V 90 CV BlackStar 





FIAT Multipla 1.9 MJT Dynamic 





FIAT Panda 1.1 Active 





FIAT Punto 1.2 8V 5 porte Street 





FIAT Punto 1.4 8V 5 porte Easypower Easy 





FIAT Sedici 1.9 MUT 4x4 Dynamic 





FIAT Seicento 900i cat Young 





Stilo 1.4i 16V 5 porte Active 





FIAT Tipo 1.4 5 porte Easy 





FORD C-Max 1.6 TDCi 110 CV Titanium DPF 





LANCIA MUSA 1.4 Argento 





LANCIA Ypsilon 1.2 69 CV Unyca 





LANCIA Ypsilon 1.3 Multijet 16V Argento D.FEN. 





MERCEDES-BENZ A 180 CDI Executive 





OPEL Agila 1.2 16V 86CV Enjoy 





PEUGEOT 1007 1.4 HDi Happy 





RENAULT Scenic 1.6 16V GPL Serie Speciale 





TOYOTA Yaris 1.3 5 porte 





VOLKSWAGEN Golf 1.6 16V FSI 5p. Comfortline 





VOLKSWAGEN Golf Plus 1.9 TDI Trendline 





*prezzo vincolato a finanziamento FCA Bank 


VOLKSWAGEN Polo 1.4 3 porte Comfortline BiFuel 








A. R. GIULIA 2.2 180CV T. 
DIESEL AT8 E CAMBIO 
MAN., SUPER, 2016/2017, 


VW TIGUAN 2.0 TDI 140 CV 
TRAZIONE INTEGRALE 
4MOTION 2013 KM 88.000 


| 
\ 


BMW 320 D, BERLINA E 


| S.W., ANCHE CAMBIO AUT. E 
XDRIVE (4X4), 2013/2016 


BMW 216D ACTIVE TOURER 
(ADVANTAGE 2015, 
ANTICOLLISIONE, BT, KM 


JEEP RENEGADE AZIENDALI 
2016, 1.6 E 2.0 MJET ANCHE 
4WD E CAMBIO AUT. 


SKODA OCTAVIA 2.0 TDI C 
WAGON EXECUTIVE PLUS 
FULL OPT. 2016 KM 66.000 





FIAT FREEMONT 2.0 MJT, 
140/170CV, ANCHE 4X4 
CAMBIO AUT, 2012/2016, 


PEUGEOT 308 1.6 E-HDI 115 
CV BS., NAV SAT TOUCH, 
BTOOTH, LED, 2014/2015 


FIAT 500X MULTIJET 1.6 | 
120CV E 2.0 140CV, ANCHE 


4X4 E CAMBIO AUT., 2016, 


A.R. GIULIETTA 1.6 E 2.0 MJT, 
AZIENDALI 2013/2016, ANCHE 


CAMBIO AUT.TCT 








OPEL ASTRA S.W. 1.7 
CDTI 110/130CV, VARI 
| COLORI, 2013/2014, 
\ AZIENDALI, 











ge: LS 

















FIAT 500L 1.3 E 1.6 MUT 
105/120CV, ANCHE 
TREKKING E LIVING, 
| 2014/2016, 


“ 


JEEP COMPASS 2.2 crp | 
NORTH 4X4 2014 GANCIO 
TRAINO, FULL OPT., KM 


\ 85.000 





SW BUSINESS, 11/2013, KM 
85.000 CERTIFICATI, 


FORD FOCUS 1.6TDCI115CV | | OPEL INSIGNIA ULTIMO | 
MODELLO 2.0 CDTI BERLINA E 
S.W., 2013/2014, 











SUBARLI PIAGGIO SUZUK 


9 > 


VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 16V TDI DPF Sport & Style (18°) 





Sy Gai 
È 1 £ 
psucsor \NESZI HYUNDAI 


(cl B\ 
NISSAN 
automobili ti 


click 


BANK GRIUP 


LATISANA - Via Marconi, 97 - Tel. 0431 50141 
CODROIPO - Via L. Zanussi - Tel. 0432 908252 
PORTOGRUARO - V.le Isonzo, 102 - Tel. 0421 74126 
Responsabile usato 3388584314 











BMW 525D BUSINESS S.W. E 530D MSPORT BERLINA, 2013/2014, FULL OPT, 
AUDI A4 ALLROAD 3.0 V6 TDI S-TRONIC ADAVANCED, 2010, NERO MET., 
LEXUS RX 450H HYBRID LIMITED EDITION 9/2015, 54.000 KM, GR. SC. MET., 
DS 5 HYBRID4 AIRDREAM SO CHIC, 2012, KM 89.598 CERTIFICATI 

VW POLO 1.6 TDI 90CV DPF 5 PORTE HIGHLINE, 12/2013, KM 98.789, 
CITROEN GRAND C4 PICASSO 7 POSTI 2.0HDI AUT. EXCLUSIVE 2014 
PEUGEOT 508 S.W. 2.0 HDI 163CV CAMBIO AUT. CIEL BUSINESS, NAV, KM 99.500 
RENAULT TRAFIC T27 2.0 DCI/115 PC-TN PASSENGER 9 POSTI, 2012 

FIAT BRAVO 1.6 MJT 120 CV, AZIENDALI 2012, KM CERTIFICATI, 

OPEL ASTRA 1.6 115CV 5 PORTE, 2011, NERO MET., KM 89.000 

PEUGEOT 308 1.6 8V E-HDI 112CV STOP&START SW ACCESS 12/2012 
MITSUBISHI SPACE STAR 1.0 5P CLEARTEC INTENSE, 9/2013, BIANCO 

FIAT ULYSSE 2.2 JTD EMOTION, 2004, KM 133.000, GRIGIO SCURO MET 
MERCEDES CITAN 1.5 109 CDI FURGONE LUNGO, 2015, KM 99.959 

FIAT SCUDO 2.0 MJT/130CV FG. 10Q. BUSINESS, 11/2013, KM 31.000 


















































seguici anche su 


i € 
facebook 


Zorgniotti 


automobili 





PEUGEOT BIPPER 1.4 ANNO 2009 
KM 105.000 


e 





FIAT PANDA 1.2 ANNO 2007 KM 125.000 


*passaggio di proprietà esclusa 


PEUGEOT 206 ANNO 2008 KM 67.000 


VENDITA - OFFICINA - CARROZZERIA 
GORMONS: Via Vino della pace, 18 - Tel. 0481 60595 - www.zorgniotti.com 
VENDITA: info@zorgniotti.191.it ASSISTENZA: officina@zorgniotti.191.it RICAMBI: magazzino@zorgniotti.191.it 








LANCIA YPSILON 1.2 ANNO 2011 
KM 75.000 





PEUGEOT 2008 1.2 ACTIVE ANNO 2014 
KM 39.000 











FORD FIESTA 1.2 ANNO 2011 KM 23.000 LANCIA MUSA 1.3 MJET ANNO 2009 
KM 127.000 





SPECIALE AUTO SICURA INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A. MANZONI & C. 








L'’86% DEI PASSEGGERI NON LA INDOSSA. E LE CATTIVE ABITUDINI SONO ANCHE ALTRE... 


Sui sedili posteriori in Italia 








SANZIONI A 
ECCESSO DI VELOCITA: 
LA GENDARMERIA 
LO REGISTRA COL SELFIE 


ra le tante cattive abitu- 

dini che gli italiani ave- 

vano più di vent'anni fa, 
come ad esempio sistemare 
i bimbi in auto sulle gambe 
dei genitori (piuttosto che sul 
seggiolino) oppure andare in 
tre in moto, schiacciando il 
piccolo tra mamma e papà, 
ce n’è una che continua a 
resistere ancora oggi: star 
seduti sui sedili posteriori 
senza allacciare le cinture 
di sicurezza. Emerge da una 
analisi condotta da Facile.it, 
comparatore di assicurazione 


La Gendarmeria 
francese potrebbe presto 
ufficializzare l’adozione del 
nuovo mini-laser TruSpe- 
ed SE, primo apparecchio 
radar per il controllo della 
velocità sulle strade di 
tipo “tascabile” e quindi 
molto pratico anche per le 
pattuglie che si spostano 
in moto o a piedi. Lungo 
13 centimetri, largo 11 e 
spesso 5, TruSpeed SE ha 
una portata superiore ai 
600 metri ed è in grado di 
constatare infrazioni per 
velocità fino a 300 km/h in 
entrambi i sensi di circo- 
lazione e, grazie allo zoom 
ottico con ingrandimento 
fino a 7 volte, può anche 


mente il mancato uso delle 
cinture di sicurezza o l’uso 
del telefonino durante 

la guida. Il costruttore di 
questo mini-laser ha previ- 
sto, poi, tutta una serie 

di accessori esattamente 
come se si trattasse di un 
oggetto destinato allo sva- 
go e allo scatto dei selfie, 
compreso un supporto 

per interfacciarlo con uno 
smartphone. In Francia, 
nel giro di quattro anni, le 
Autorità dovrebbero atti- 
vare la consegna di 1.000 
esemplari del TruSpeed SE, 
ma non è escluso che que- 
sta inedita apparecchiatura 
trovi diffusione anche in 
altri Paesi europei dove è 


online che stila una classifi- 
ca di tutti i comportamenti 
scorretti quando si viaggia in 
auto o in moto partendo dagli 
anni ’70-’80 ad oggi per capi- 
re se, nonostante la maggiore 
consapevolezza, ci siano abi- 
tudini scorrette che ancora 
resistono. Nel dettaglio, non 
sorprende più di tanto scopri- 
re che il 70% dei rispondenti 
dichiara che fra gli anni ’70 
e ’80 nei viaggi in auto con 
la famiglia nessuno usava le 
cinture di sicurezza. La legge 
italiana le rese obbligatorie 
nel 1976, ma solo nel 1988 
l’uso divenne effettivo. Da al- 
lora, per fortuna, di strada se 
ne è fatta tanta e oggi solo il 
7% di chi ha risposto al son- 
daggio afferma di continuare 
a non allacciare la cintura di 
sicurezza. La situazione, pur- 
troppo, cambia notevolmente 
se dai sedili anteriori ci spo- 
stiamo a quelli posteriori; in 


questo caso viaggiano senza 
cintura addirittura l’86% degli 
intervistati. Secondo i dati il 
26% dei bambini di allora ha 
viaggiato in braccio al genito- 
re sul sedile del passeggero e 
il seggiolino cui oggi ancoria- 
mo i bambini era poco meno 
di un miraggio, lo usavano 
meno del 45% dei genitori. 
Abitudini sbagliate che, però 
a molti mancano. Tre inter- 
vistati su quattro dichiarano 
di rimpiangere i viaggi sdra- 
iati sul sedile posteriore sen- 
za curarsi delle cinture, poco 
meno di uno su 3 (37%) quelli 
in cui, addirittura, ci si sdraia- 





va sulla cappelliera o si gioca- 
va con le spalle al finestrino 
o, nel 12% dei casi in cui ci si 
faceva trasportare nel baga- 
gliaio e, magari (9%) durante 
il viaggio si passava con asso- 
luta disinvoltura da lì ai sedili 
e viceversa. Le cattive abitudi- 
ni stradali viaggiavano, e tut- 
tora viaggiano, anche su due 
ruote. Oltre un intervistato su 
cinque (21%) dichiara che, da 
bambino, andava in moto con 
uno dei genitori anche prima 
di aver compiuto i 5 anni, nel 
26% dei casi non usava il ca- 
sco e, quando era in sella allo 
scooter con mamma e papà 


viaggiava schiacciato fra di 
loro (20% del campione). La 
consapevolezza del pericolo, 
però, a quanto pare su due 
ruote viaggia meglio e, fra 
tutti i comportamenti elen- 
cati, l’unico ancora praticato 
(appena dal 5% dei rispon- 
denti) è quello di porta- 
re sullo scooter anche 
bambini con meno di 
5 anni di età. 





fotografare contestual- 















già omologato. 
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“ MITSUBISHI 
MOTORS 





www.ossoauto.com 
info@ossoauto.com 


105 HP 


km. 119.248 


es 






ALFA ROME01471.6 BENZINA 


"PROGRESSION" 5 PORTE anno 
2006 GRIGIO METALLIZZATO 


CITROEN C4 1.6 E-HDI 112 HP 
(82 KW) "AIRDREAM EXCLUSIVE" 
CAMBIO AUTOMATICO anno 2011 
NERO METALLIZZATO km. 
158.130 





(77 KW) 















MAZDA CX-3 1.5 SKYACTIV-D 4WD 
'EXCEED' LEATHER PACK WHITE, 
NAVIGATORE, CAMBIO AUTOMATICO 
anno 2015 SNOWFLAKE WHITE 
METALLIZZATOkm.86.360 


110.187 





RENAULT KANG001.5 TDI 106 
HP (78 KW) "DYNAMIQUE" anno 
2010 ARGENTO METALLIZZATO 


km. 79.574 km. 66.831 











MAZDA CX-5 2.2 SKYACTIV-D 4WD 
"EXCEED" CAMBIO AUTOMATICO, 
LEATHER PACK BLACK anno 2015 
SONIC SILVER METALLIZZATO km. 
IVA ESP. 


RENAULT SCENIC X-MOD 1.5 DCI 
110 HP (81 KW) "CROSS" CON 
NAVIGATORE anno 2014 BIANCO 


LANCIA DELTA 1.6 MULTIJET 120 
HP (88 KW) "SELECTRONIC 
PLATINO" CAMBIO AUTOMATICO 
anno 2008 ARGENTO 
METALLIZZATO km. 95.051 









lic: 


MAZDA RX-8 1.3 MOTORE WANKEL 





MINI COOPERZO D 112 HP (82 KM 
"CAVBO 


231 HP (170 KW) CON IMPIANTO "COUNTRYMAN 
NAVIGATORE anno 2012 VERDE 
METALLIZZATO km. 72193 


GPL anno 2004 ARGENTO 
METALLIZZATO km. 63.657 





SEAT IBIZA ST 1.0TS1 75 HP (55 SEAT LEON ST 1.6 TDI 105 HP (77 
KW) "STYLE" ANCHE PER KW) "STYLE" CON NAVIGATORE 
NEOPATENTATI anno 2016 NERO anno 2016 BIANCO CANDY km. 
MIDNIGHT METALLIZZATO km. 48.193 IVA ESP. 

33.476 IVAESP. 


LEXUS IS 220 D 2.2 177 HP (130 
KW) "LUXURY" anno 2008 
GRIGIO METALLIZZATO km. 
159.935 


MITSUBISHI ASX 1.6 TD 114 HP (84 
KW) 2WD "INTENSE NAVY" CON 
RETROCAMERA E NAVIGATORE anno 
2018 GRANITE BROWN METALLIZZATO 
km.90 VMAESP. 


SUZU KI BALENO 1.2 
BENZINA 90 HP (66 KW) "B- 
COOL" 5 PORTE anno 
2017BIANCO METALLIZZATO 
km.18.148 IVA ESP. 









pe a 


CITROEN Ds5 2.0 HDI 163 HP (120 
KW) "CHIC" CON CAMBIO 
AUTOMATICO anno 2014 GRIGIO 
km. 47.630 





MAZDA 2 1.5 SKYACTIV-G 75 HP 
(55 KW) "EVOLVE" anno 2017 
ARCTIC WHITE km. 20 

IVA ESP. 


MITSUBISHIO UTLANDER 2.2 DI-D 
150 HP (110 KW) 2WD "INSPORT" 7 
POSTI CON RETROCAMERA anno 
2018 TANZANITE BLU METALLIZZATO 
km.20 IVAESP. 


SUZUKI CELERIO 1.0 BENZINA 
68 HP (50 KW) "EASY" 5 PORTE 
anno 2016 GRIGIO 
NETTUNO METALLIZZATO 
km. 16.615 IVA ESP. 
















HYUNDAI 110 1.1 BENZINA 68 HP 
(50 KW) "SOUND EDITION" 
"BLUE DRIVE" CON IMPIANTO 
GPL anno 2013 ROSSO km. 
107.904 


MAZDA 6 2.2 SKYACTIV-D 175 HP 
"EXCEED" CAMBIO AUTOMATICO, 
LEATHER PACK BLACK anno 2016 
SONIC SILVER METALLIZZATO km. 
50.618 


IVAESP. 





i en net 


OPEL AGILA 1.2 BENZINA 86 HP 
(63 KW) "ENJOY" 5 PORTE anno 
2008 NERO METALLIZZATO km. 
93.214 


TOYOTA IQ 1.0 BENZINA 68 HP 
(50 KW) 3 PORTE CAMBIO 
AUTOMATICO ANCHE PER 
NEOPATENTATI anno 2011 
ROSSO km.105.924 








SPECIALE ALTO 


opo la Mokka X, l’u- 

nico vero modello “a 

guida alta” del brand, 

se non altro per la di- 
sponibilità della trazione inte- 
grale e la Crossoland X, la più 
compatta e un po’ glamour, ora 
tocca alla media Grandland X 
completare la famiglia. Ma 
non si tratta dei primi risultati 
dell’acquisizione da parte del 
Gruppo francese PSA di Opel, 
bensì di un accordo siglato più 
di quattro anni fa e che ora 
comincia a dare i primi risul- 
tati. In vendita dal 21 ottobre 
la nuova Grandland X che è 
lunga 4,48 metri e ha un baga- 
gliaio con una capacità com- 
presa fra 514 e fino a 1.652 litri 
metri, è disponibile col motore 
tre cilindri di 1.200 centimetri 
cubici turbo a benzina da 130 
CV o in alternativa col 1.600 cc 
turbodiesel da 120 CV. Di alto 







INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A_MANZONI&C. 


RICARICA A IN 


























DUZIONE DELLO SMARTPHONE E SISTEMA RADIO CON OTTO SPEAKER 


Grandland X Opel piccola grande 
che vuole imitare i fuoristrada 





Sonorizzazione 
confortevole 
e sterzo leggero 


Confortevole e curata nell’in- 
sonorizzazione, la Grandland 
X si segnala alla guida per uno 
sterzo leggero e abbastanza 
preciso oltre ad un cambio che 
è ben manovrabile. I 130 CV 
del tre cilindri turbo a benzina, 
inoltre, rispondono in modo 
brillante fin dai bassi più re- 
gimi. Merito dei pneumatici 
che sono piuttosto grandi è, 
invece, la tenuta di strada. 
Infine il cruscotto di facile let- 
tura fornisce le informazioni 
necessarie e i comandi nella 
consolle centrale sono deci- 
samente intuitivi da azionare. 


CON 800 EURO DI SOVRAPPREZZO 
TELECAMERA E AUTOPARCHEGGIO 


È consigliabile al momento dell’acquisto il pacchetto Park & 
Go che Opel offre per il nuovo crossover Grandland X con un 








sovrapprezzo di 800 euro. 
In compenso include l’u- 
tile retrocamera e inoltre 
il sistema di parcheggio 


be automatico: dietro, infat- 












ti, col lunotto che è picco- 
lo e i montanti del tetto 
che sono piuttosto larghi 
© la visibilità è limitata. 


CO)VIZNI 






livello anche la connettività 
che prevede oltre al sistema 
di assistenza OnStar di serie 
su tutte le versioni anche la 
compatibilità coi protocolli 
Apple CarPlay e Android Auto. 
Ma non è finita c’è, di straor- 
dinario, ancora la ricarica a 
induzione per smartphone e 
il sistema radio con 8 speaker 
e incluso il subwoofer. Il tutto 
arricchito, poi, da un innovati- 
vo modulo Wi-Fi con connet- 
tività 4G LTE per 7 dispositivi 
mobili che, nella configurazio- 
ne top di gamma, si accompa- 
gna ad un display touch da 8 
pollici. E veniamo ai prezzi che 


ta» Dad 
AE 


includono una dotazione mol- 
to completa, partendo da una 
base di 26.000 euro per 1.200 
turbo Advance che ha di serie 
l'avviso di uscita dalla cor- 
sia di marcia, i cerchi in lega, 
il climatizzatore automatico 
bizona, i fendinebbia, la radio 
con Bluetooth, o sensori di di- 
stanza e l’assistenza a distan- 
za On Star per le chiamata di 
soccorso. Ma i prezzi possono 
inevitabilmente salire arrivan- 
do fino ai 32.600 euro della 
1.600 cc CDTI B-Color che ha 
in più il navigatore satellitare, 
il sistema di parcheggio auto- 
matico con l’utile retrocamera 





e il tetto in colore esteticamen- 
te contrastante. Un'offerta che 
va incontro a una clientela più 
raffinata e pronto a sborsare 
qualche euro in più per un pro- 
dotto migliore. 











|" | 
Frenata automatica 


fino a 140 
chilometri orari 


Da segnalare inoltre i nume- 
rosi dispositivi di sicurezza 
disponibili per la nuova Opel 
Grandland X. Ne segnaliamo 
uno dei principali e cioè il si- 
stema che attiva la frenata 
automatica d’emergenza che 
funziona fino a 140 kmh. Il 
pacchetto di dotazioni sono 
raggruppati nell’offerta Opel 
Eye che è disponibile ad un 
prezzo aggiuntivo di 250 euro, 
ma è offerto di serie per il li- 
vello di allestimento B-Color. 
La praticità della nuova Opel 
Grandland X è poi rafforza- 
ta da soluzioni come il por- 
tellone che si può aprire col 
movimento del piede senza 





l’intervento delle mani nell’e- 
ventualità che ci si trovi alle 
prese coi bagagli. In tema, in- 
fine, di prezzi di listino, Opel 
ha, in aggiunta, previsto per 
la Grandland X anche un’of- 
ferta di lancio con promozioni 
di 4.100 euro per tutte le ver- 
sioni a listino e uno sconto 
del 50% sugli optional delle 
Grandland X in pronta conse- 
gna. Di conseguenza euro di 
listino agli “scontati” il prezzo 
della 1.200 a benzina da 130 
CV scende dai 26.000 euro 
agli “scontati” 21.900 euro: 2 
mila euro in più per il prezzo 
della turbodiesel da 120 CV. 


UIN[CO} 


Opel MOKKA X a 


16.900 € 


A febbraio. Per tutti. 


|_jSfo[dRM=iD) $ 

m Cerchi in lega 17” i 

Bi Android Auto ” e Apple CarPlay" " \ 

m Hill Start Assist Scoprilo anche GPL Tech, un pieno con)23 €. 


UNICA 


RIDI REID EST 


CODROIPO 
MULTISERVICE srl Via Porcienone, 70 Tel. 0432;997770 


IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI 


Sabato e Domenica. 


SAN DONÀ DI PIAVE 
Via Iseo, 10 
Tel. 0421/530417 


PORDENONE 
V.le Venezia, 93 
Tel. 0434/378411 


TAVAGNACCO 
Via Palladio, 86 
Tel. 0432/575049 


TRIESTE ( MUGGIA ) 
Via Cavalieri di Malta, 6 
Tel. 040/2610026 


MONFALCONE 
Largo dell’Anconetta, 1 
Tel. 0481/411176 


PORTOGRUARO 
V.le Venezia, 31 
Tel, 0421/270387 





TORVISCOSA 
EUROGARAGE Via Del Commercio, 12 Tel. 0431/928715 


TOLMEZZO 
CARNIA PNEUS ViaTorre Picotta, 66 Tel. 0433/414769 


GEMONA DEL FRIULI 
FOSCHIATTI srl ‘ia “anoga, 66 Tel. 0432/570972 


MOKKA X Advance 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida ‘ino al 28/02/18, cnche senza usato da rottarnare. Foto a titolo di esempio. Apple CarPlayT e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi. Android Auto! è un marchio registrato di 
Google Inc. Costo pieno GPL, fonte Min. Sil. Econ. 12/17, Consumi Gamma Mokka X ciclo combinato (1/100 km): da 3,9 a 8,0, Emissioni CO2 (g/km): da 1030 155. 
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«In procinto di lanciare 


di FRANCESCA CERNO 


#groom 

Eccolo lì, Paolo, il novello 
#sposo. Spiaccicato su Insta- 
gram. 

Gaio e spensierato, oserei 
dire #felice, come non lo vede- 
vo da tempo. 

Certo avrei potuto essere lì, 
accanto a lui, a testimoniare il 
suo convolare a #nozze. 

Ma il mio conto in banca 
non poteva permettersi un bi- 
glietto andata-ritorno a #rio- 
dejaneiro. 

E tantomeno la mia autosti- 
ma, dal momento che Paolo 
non solo è un carissimo ami- 
co, ma è anche il mio uomo 
ideale. Sfortuna vuole che lui 
abbia preferito l'attributo di 
Juan Francisco alle mie fattez- 
zefemminili. 

Resta da chiedersi, esistono 
#eterosessuali alla stregua di 
Paolo? 

E se la risposta è affermati- 
va, dove si trovano? 

Andrei ovunque, fossi certa 
che la dea bendata mi accom- 
pagnasse alla ricerca dell’uo- 
mo sperduto. 

#gaybest 

#lookforlove 

#lookformen 
#bride 

In procinto di lanciare il 
bouquet. 

#weddingmoments. Piace a 
40 persone. Wow. 

Peccato che lo #sposo, di 44 
anni più maturo (per usare un 


I bouquet. Peccato che lo sposo, di 44 anni pi 


INSTALOVE 


Picci ZAC 





eufemismo) della consorte, 
sia mio padre. Adesso ditemi, 
con sincerità, se pensate che 
Svetlana ami davvero il mio 
babbo. Perché lui, non c’è 
dubbio, è rimasto folgorato 
dalla #gnocca dell’est. E come 
dargli torto, del resto, Svetlana 
potrebbe sfilare in passerella. 
E che si prenda cura di lui, è 
fuori questione. Altrimenti 
non avrei scomodato i sinda- 
cati per un’assunzione a tem- 
po pieno. Ma lei, mi chiedo, 
prova davvero un #sentimen- 
to sincero? Perché se fosse co- 
sì, me ne starei zitta, e soprat- 
tutto mi pentirei profonda- 
mente di essermi ubriacata al 
#matrimonio, con tanto di vo- 
mitata nel bagno della bar- 
chessa più #cool del #Trivene- 
to. E che non riesco a debella- 
re questo tarlo mentale che si 
ostina a considerare che la ca- 
sa a #Venezia, il #Modigliani e 
i #gioiellidifamiglia apparte- 
nuti a mia madre c’entrino 
qualcosa con quel bouquet di 
rose inglesi gettato alle aspi- 
ranti #futurespose. 

#figliepremurose 

#padriefiglie 

#badantiallariscossa 
#loveaffair 

Ebbene sì, festeggerò il 
#sanvalentino con la mia 
#amica Sara, con tanto di sel- 
fie su Instagram. 

Non che mi debba giustifi- 
care, si sa che questo è il desti- 
no di chi ha scelto di fare 
l’#amante. 

Solo che sono stufa degli 
epiteti ormai desueti con cui 







PD'ASA 


\\ Sui 
A 

mio padre mi apostrofa, come 
zitella, signorina e via discor- 
rendo. Gli dispiace per me, 
sottolinea, che sono sola. 

Sono #single, papà, non so- 
la, cerco di spiegargli, invano. 

Certo, non posso confessar- 
gli che frequento da molte lu- 
ne un uomo impegnato. Con 
tanto di anello al dito. Ma que- 
sta, mi ha promesso, è l’ultima 
festa degli #innamorati che 
trascorriamo lontani (lui, 
adesso, è alle #maldive con la 
moglie, per un commiato me- 
no doloroso, dice, un omaggio 
dovuto alla madre dei suoi fi- 
gli). 

Gli credo. Del resto, il primo 
anno non conta, c'eravamo 


PI. 


Sh Hi 3 _ lo” 
Ù maturo della consorte, sia mio padre. Adesso ditemi, con sincerità, se pensate che Svetlana ami davvero il mio babbo». (Shoo 
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«HAPPY® 
Cflealint 
DAY» 





appena conosciuti, il secon- 
do, era in fase di analisi (mi ha 
mostrato la ricevuta dello 
strizzacervelli) e il terzo, il 
2018, per l'appunto, ha capito 
veramente che vuole stare 
con me. Giurin giurello. Per- 
tanto, il prossimo anno, quan- 
do io e Giacomo staremo in- 
sieme, quando lui lascerà Gio- 
vanna, potrò finalmente dire a 
mio papà che anch’io ho un 
#compagno. 

E magari anche la mia #ami- 
ca di #sanvalentino, che è se- 
parata da pochi mesi (perché 
il suo lui, alla fine, ha davvero 
fatto le valigie per trasferirsi a 
casa della collega, l'avvocato 
divorzista), anche Sara sarà fe- 





& 
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licemente accoppiata, e si sa- 
rà disintossicata dalle bugie di 
lui, dell'avvocato divorzista 
(erano amiche, prima del fat- 
taccio) e soprattutto di quelle 
che lei raccontava a se stessa. 

#rifarsiunavita 

#tradite 

#traditrici 
#catstagram 

Scusate, ma è Smirnov, il 
mio grande #amore. 

Ma davvero pare così strano 
che un uomo della mia età 
preferisca il proprio #gatto al- 
la compagnia #femminile? Ep- 
pure è così. Perlomeno questa 
è la mia risoluzione per stase- 
ra. E domani. E credo pure do- 
podomani. A meno che Stefa- 
no non mi proponga una not- 
tata di alcol e marijuana coni 
vecchi compagni di liceo. O 
forse sceglierei Smirnov co- 
munque. Primo, perché non 
voglio finire su Instagram con 
la stessa faccia con cui sono 
stato immortalato il mese 
scorso all’addio al celibato di 
Nicola. Secondo, perché Smir- 
nov è fedele, mi sveglia facen- 
do le fusa, non si lamenta, mi 
coccola quando guardo la tele- 
visione, mi lecca il viso per au- 
gurarmi la buonanotte. E so- 
prattutto, non mi parla conti- 
nuamente di sua madre, non 
mi paragona al suo #ex, non 
mi confonde con il suo ex-ex, 
non mi ricorda a giorni alterni 
dei capelli che dovrei tagliare, 
della pancetta che non sono 
riuscito a smaltire da Natale, 
del mio amico fighetto Stefa- 
no che, a differenza mia, è 


t Ahead di Treviso, #foto_shoot_ahead) 









sempre in giacca e cravatta. O 
ancora, Smirnov non mi chie- 
de quale sarà il regalo di #san- 
valentino, tantomeno dove 
trascorreremo le ferie o, cilie- 
gina sulla torta, se ho mai pen- 
sato a una vita seria di #cop- 
pia. Ecco perché ho deciso di 
convivere con Smirnov e non 
con Rosalba. 

#petterapy 

#freedom 

#singleisbetter 
#sanvalentino 

12 commenti. Un record, 
considerato che i miei follo- 
wers sono poco più di una 
manciata, e che i post pubbli- 
cati si contano sulle dita di 
una mano. La foto di per sé è 
pure banale, per quanto signi- 
ficativa per me. Eppure le do- 
mande fioccano: chi ti ha rega- 
lato i cioccolatini? E del nuovo 
fidanzato non si fa menzione? 
Mica sarai tornata con F.M.? 
Ma te li ha spediti dalla Fran- 
cia o sei a Parigi? 

In effetti, avrei dovuto speci- 
ficare alle mie affezionatissi- 
me e curiosissime amiche che 
mi sono concessa un #sanva- 
lentino speciale. Una due gior- 
ni nella città dell'amore per 
antonomasia. A tu per tu con 
il Louvre, il Palais Royale, la 
pàtisserie Fauchon e soprat- 
tutto con me stessa. Perché mi 
voglio bene. Mi sembra che 
l’ashtag migliore per la festa 
degli innamorati sia proprio 
questo: #loveyourself, first. 
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» A PORDENONE 





di GABRIELE GIUGA 


«Ci insegna a leggere i nostri 
tempi difficili e a interpretarli. 
A capire le traiettorie del futu- 
ro, che in questo caso ci riguar- 
dano da vicino, quotidiana- 
mente: la rotta balcanica che 
mette in discussione la tenuta 
dell'Europa, i problemi di con- 
vivenza e integrazione. Dedica 
continua a fare scelte coraggio- 
se e a proporcele, con il valore 
aggiunto dell’approfondimen- 
to e della qualità». Le parole 
del vice presidente della Regio- 
ne Sergio Bolzonello sintetiz- 
zano tutto il valore del festival 
che tornerà, quest'anno, a Por- 
denone, dal 10 al 17 marzo 
(preceduto da un programma 
di anteprime distribuite fra le 
province di Udine e Pordeno- 
ne, dal 16 febbraio: www.dedi- 
cafestival.it), organizzato 
dall’associazione Thesis. Una 
rassegna con una formula che 
rimane unica, nel panorama 
culturale italiano, e che que- 
st'anno ha scelto di indagare il 
mondo dello scrittore e regista 
afghano Atiq Rahimi, autore di 
Terra e cenere, romanzo che 
nel 2002 gli ha portato una no- 
torietà internazionale e di Pie- 
tra di pazienza (2008), caso let- 
terario dell’anno, premio Gon- 
court, diventato anche un film 
di successo. «Se esiste una mis- 
sione della scrittura, è quella 
di dare la parola a chi non l’ha. 
La letteratura deve saper met- 
tere le parole dove la loro as- 
senza è uno scandalo», dice Ra- 
himi ed ecco che Dedica, co- 
me ha spiegato il suo curatore, 
Claudio Cattaruzza - ieri matti- 
na, durante la presentazione 
del festival in municipio —- in 
questo caso darà la parola, at- 
traverso la voce di un artista e 
intellettuale internazionale, a 
un Paese - l’Afghanistan - ani- 
mato da un grande spirito di li- 
bertà e di voglia di ricostruzio- 
ne. Che ha lungamente soffer- 
to e di cui le cronache sono co- 
strette a parlarci ancora in mo- 
do drammatico. Anche periri- 
svolti che coinvolgono le no- 
stre terre, dove è elevatissima, 
fraimigranti, la percentuale di 
afghani che arrivano in cerca 
di un futuro. 

Saranno dieci gli appunta- 
menti di Dedica — fra spettaco- 
li, conversazioni, cinema, mu- 
sica, libri, percorsi per giovani 
e famiglie e per le scuole, sem- 
pre al centro dell’attenzione 
del festival - che si alterneran- 
no, a Pordenone, con una tap- 
pa all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. E con un “dopo festi- 
val” altrettanto prestigioso, 
che porterà in regione — il 21 
marzo a Pordenone, il 22 a Udi- 
ne - Malalai Joya, diventata un 
simbolo mondiale della lotta 
per i diritti umani e delle don- 
ne. 

Fra gli eventi in calendario, 
l'inaugurazione sabato 10 mar- 
zo nel teatro Verdi alle 16.30, 
conAtiq Rahimiin dialogo con 
il saggista e giornalista cultura- 
le Fabio Gambaro (La Repub- 
blica, L'Espresso, Le Monde) e 
la presentazione della mono- 
grafia del festival che conterrà 
anche un inedito di Rahimi e 
uno di Tahar Ben Jelloun. Mar- 
tedì 13 marzo il nuovo libro di 
Rahimi, Grammatica di un esi- 
lio, edito da Bottega Errante, 
con Rahimi e lo scrittore Paolo 
di Paolo. Nella stessa giornata 
Rahimi sarà a Ca’ Foscari con 
una lezione su Il potere delle 
parole. Per gli appuntamenti 
con il teatro il 12 marzo ecco la 
lettura scenica di Terra e cene- 
re con un attore di rango come 
Fausto Russo Alesi, il 17 il con- 
certo finale con lo Gnu Quar- 
tet. Alla presentazione di ieri 
sono intervenuti anche l’asses- 


hi (IACETTAIIO 


FERIIRFASIATtI Liettititiio 
perda 


me: 





«Atiq Rahimi ci indicherà 
le traiettorie del futuro» 


Lo scrittore afghano sara protagonista del festival dal 10 al 17 marzo 


Atiq R 





LVII HSND 


Se esiste una 
missione della 
scrittura, è quella di dare 
la parola a chi non ce l’ha. 
La letteratura deve saper 
mettere le parole dove la 
loro assenza è uno 

scandalo 


sore comunale alla cultura Pie- 
tro Tropeano e Andrea Visen- 
tin, curatore delle anteprime 
del festival, che conta su colla- 
borazioni e sinergie preziose: 
Regione, PromoTurismoFvg, 
Comune di Pordenone, Fonda- 
zione Friuli, Gruppo Servizi 
Cgn, Crédit Agricole FriulA- 
dria, Unipol, Sai Assicurazioni 
e Bcc Pordenonese. 
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Atiq Rahimi, autore di “Terra e cenere”, il romanzo che 
nel 2002 gli ha portato una notorietà internazionale 
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Due incontri 
con Malalai Joya 


Perla settimana successiva al 
festival, Dedica ha inoltre in serbo 
due date altrettanto prestigiose 
(mercoledì 21 marzo a Pordenone e 
giovedì 22 a Udine), che porteranno 
inregione Malalai Joya, diventata 
un simbolo mondiale della lotta per 
i diritti delle donne. Salì agli onori 
delle cronache nel 2003, quando 
come delegata dell’assemblea del 
popolo pronunciò un discorso con il 
quale osò apertamente sfidare i 
signori della guerra. La sua voce e il 
suo coraggio fecero il giro del 
mondo e da allora vive sotto scorta, 
viaggiando per le province 
dell’Afghanistan e parlando alle 
conferenze di mezzo mondo. 





“Le lettere a Giulietta”, venerdì a Verona la premiazione dei tre vincitori 


Nella settimana di San Valentino, 
l'appuntamento con l’amore è a 
Verona per l’evento clou dedicato 
alle lettere a Giulietta, che a 
migliaia arrivano da tutto il 
mondo negli uffici del Club di 
Giulietta. La giuria, composta 
dalle “Segretarie di Giulietta” che 
da anni si occupano di questo 
straordinario fenomeno 
epistolare dando una riposta 
personale a ogni messaggio, ha 
scelto le tre missive più belle. E 
per questa edizione 2018 si 
stringe il legame fra il Club di 
Giulietta e Fondazione 
Pordenonelegge.it: il premio Cara 
Giulietta, infatti che quest'anno 
giunge alla sua 262 edizione, è 


strettamente collegato al Premio 
letterario internazionale 
“Scrivere per Amore, promosso 
per valorizzare i migliori intrecci 
fra amore e scrittura in 
partnership con la Fondazione 
Pordenonelegge.it e con Crédit 
Agricole FriulAdria. Una sinergia 
che quest'anno si consoliderà con 
illancio, a pordenonelegge 2018, 
della prossima edizione del 
Premio “Cara Giulietta”, per 
sottolineare ancora una volta la 
forza del legame fra la scrittura e 
il sentimento dell’amore. 

Intanto venerdì 16 , nella casa di 
Giulietta, si premieranno le 
lettere di Christoph Hartwig, 
Monica Gomez Delgado e Gisele 


Fialho Mota: i vincitori 
arriveranno da Germania, Spagna 
e Brasile per ricevere il premio 
dedicato alle lettere d'amore. 
Riceveranno la prestigiosa 
stilografica Pelikan M205 Blue 
Marbled dedicata alla scrittura 
d’amore e l’Amarone della 
Cantina Gerardo Cesari, partner 
del Club di Giulietta. Presenterà 
la serata Simonetta Chesini con le 
letture a cura di Rossana Valier e 
Ermanno Regattieri e la 
partecipazione degli allievi della 
Scuola del Teatro Nuovo con la 
scena dell’incontro a Casa 
Capuleti. 

I vincitori. Christoph ha 
trent'anni, vive e lavora come 


cuoco a Chemnitz, ama leggere e 
andare ai concerti. Dipinge tele 
astratte e ha una passione per la 
fisica. La sua lettera è una vera e 
propria dichiarazione d'amore 
per una donna che forse non potrà 
mai avere. 

Gisele ha ventotto anni ed è 
biologa. Nella sua lettera 
racconta l’incredibile storia 
d’amore nata sulle note di un 
violino durante un viaggio in 
Italia. 

Monica vive a Cordova, ha 
trentadue anni e una laurea in 
amministrazione aziendale. Dopo 
una grande delusione amorosa ha 
deciso di dare una svolta alla sua 
vita. 
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JOVANOTTI» L’INTERVISTA 


N) 


di Luca Trambusti 
d MILANO 


Jovanotti è partito, il tour si è 
messo in moto da Milano e lo 
ha fatto con un tutto esaurito 
al Mediolanum Forum di Assa- 
go. Resterà qui per dodici con- 
certi, molti già sold out, e si so- 
no aggiunte due esibizioni ri- 
spetto al primo calendario. Ma 
la prima data (delle 58 totali in 
programma) è sempre la più 
emozionante, la più adrenali- 
nica e anche per Lorenzo non 
è come le altre. Lo show arrive- 
rà a Firenze dal 10 marzo per 9 
appuntamenti. 

Il sipario è calato da circa 
un'ora quando Lorenzo arriva 
in sala stampa. Sembra che 
non siano passate due ore e 
mezza di spettacolo tale è la vi- 
talità, l'allegria e la disponibili- 
tà con cui incontra i giornali- 
sti. E un fiume in piena, un vul- 
cano di emozioni, di ricordi e 
di parole, incontenibile, diffici- 
le da fermare (anche per il suo 
ufficio stampa). «Il debutto è 
sempre frastornante — dice il 
cantautore toscano — devo an- 
cora rendermi esattamente 
conto di cosa è successo. Certo 
che uscire e vedere tutto quel 
pubblico è una botta pazze- 
Sca». 

Si aspettava una risposta di 
questo genere dal pubblico? 

«Il gradimento del pubblico 
si basa sull'esperienza dei pre- 
cedenti show che quindi pen- 
so siano piaciuti. Da questa fi- 
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per la forza d'immaginazione» 


È partito da Milano il suo super show, una colorata festa rock n’ roll 
«Il debutto è frastornante devo ancora rendermi conto di cosa è successo» 


ducia deriva per me una gran- 
de responsabilità e senso del 
dovere e quindi mi sento in ob- 
bligo di fare sempre meglio. 
Oltretutto avevo paura a parti- 
re vicino all’uscita del disco, 
pensavo che il pubblico non lo 
avesse ancora metabolizzato e 
invece non è così. Ho comun- 
que concentrato i brani del 
nuovo disco all’inizio alternan- 
doli con delle super hit». 

Quale è quindi la chiave di 
lettura di questo tour? 

«Innanzitutto deve essere 
una festa rock ’n’ roll, poi è un 
concerto eccitante, luminoso, 
con la voglia di stupire, di non 
mollare mai, pieno di allegria 
edenergia. E uno spettacolo in 
cui racconto di una visione, di 
come io vedo le cose, con fan- 
tasia e forza d’immaginazio- 
ne, è una festa in musica è po- 
ter celebrare il sentirsi vivi. 
Inoltre in tutti questi anni ho 











IL CASO 


Tutti davanti alla tivù: Montalbano è da record 


Undici milioni 386 mila spettatori l’altra sera su Raiuno. Su Twitter è un topic nel topic 





D ROMA 





Montalbano da 20 anni è un 
po’ una persona di famiglia: 
trale pareti delcommissariato 
di Vigata, come tra i muretti a 
secco, la terra arsa, gli ulivi e le 
tonnare abbandonate della Ri- 
serva dello Zingaro, molti or- 
mai si sentono a casa. Ascolti 
da record per il ritorno in tivù 
del commissario di Vigata, 
con protagonista Luca Zinga- 
retti, nato dalla penna di An- 
drea Camilleri: la prima punta- 
ta, la Giostra degli scambi, dei 
due nuovi episodi della serie 
diretta da Alberto Sironi, pro- 


dotti dalla Palomar di Carlo 
degli Esposti i collaborazione 
con Rai Fiction e andata in on- 
daierisera su Raiuno in prima 
serata ha fatto segnare 11 mi- 
lioni e 386mila telespettatori, 
con il 45,1% di share. E l'episo- 
dio della fiction più visto di 
sempre: battuto anche il pre- 
cedente record, di Come vole- 
va la prassi, che aveva incolla- 
to al video 11 milioni e 268mi- 
la spettatori a marzo 2017. Zin- 
garetti - in una intervista al 
Tg1, confessa: «Dopo il succes- 
so dello scorso anno pensavo, 
anche un coi cabbasisi girati 
che non ci saremmo ripetuti e 


invece ci siamo superati. Vo- 
glio dire a tutti i telespettatori, 
grazie, grazie grazie, per il vo- 
stro affetto, per come ci segui- 
te». Sul prossimo episodio 
Amore (in onda il 19 febbraio 
ndr) dice: «Non posso svelare 
il nome dell'assassino tanto- 
meno anticipare nulla ovvia- 
mente se non dire: «Mi sono 
trovato a girare delle scene 
che mai avrei potuto immagi- 
nare interpretando questo 
commissario, quindi ne vedre- 
mo delle belle». Il record pro- 
ietta dunque Montalbano 
nell'olimpo Auditel di que- 
st'anno - considerando la mi- 


gliore performance di ciascun 
titolo - dietro soltanto a Sanre- 
mo. Complici anche la terraz- 
za sull'infinito di Marinella, le 
nuotate la pasta 'ncasciata di 
Adelina, i pizzini di Fazio, la 
passione perle donne di Mimì 
Augello, l'irruenza di Catarel- 
la. Un successo annunciato 
già nel corso della messa in 
onda con una valanga di com- 
menti sui social: Su Twitter 
omaggi continui, quasi un to- 
pic nel topic # Montalbano 
(subito trend, a pochi minuti 
dall'inizio). Molti i commenti 
di affetto per il personaggio il 
dottor Pasquano: dopo la mor- 


imparato che la musica va suo- 
nata bene e conle cose sempli- 
ci è più difficile suonare e star- 
ci dentro. Penso ai Pearl Jam o 
alla E Street Band è tutto 
asciutto, essenziale. In qual- 
che modo questa di asciugare 
è una lezione imparata da Ru- 
bin, è un concerto semplice, al- 
la fine tranquillo». 

Il concerto si apre con un 
cartoon il cui protagonista è 
Don Chisciotte, come mai 
questa scelta? 

«E l’immagine e i sottotitoli 
di partenza della costruzione 
dello spettacolo. Negli ultimi 
tour c’era l’idea del super eroe 
spaziale; recentemente però 
mi è capitato di leggere una 
nuova traduzione in spagnolo 
moderno dell’opera di Cervan- 
tes da cui ho capito che il cava- 
liere ha 51 anni, la mia età. E 
un segno quindi: anche io alla 
stessa età sono come lui». 


te lo scorso anno a 79 anni 
dell'attore, Marcello Perrac- 
chio, che anche se non si vede 
continua a vivere nella serie. 
Evocato ma invisibile; talmen- 
te tanto irascibile che nemme- 
no Montalbano ha il coraggio 


Una foto di scena de “La giostra degli scambi”, l’altra sera su Raiuno 





Quindi anche lei è un Don 
Chisciotte? 

«Mi sento come lui per vici- 
nanza alla forza d'immagina- 
zione, per la volontà di essere 
vivi e trasfigurare la realtà. 
L'ho usato come un trampoli- 
no. Tutto lo spettacolo è oltrag- 
gioso nell’essere colorato, rit- 
mico, è un tentativo folle di op- 
porsi alla cupezza attraverso il 
romanticismo, lo slancio, le 
grandi e folli imprese». 

Ma perché proprio questo 
personaggio? 

«Perché è un mito fondante, 
insieme a Ulisse fa parte della 
leggenda della letteratura. Ha 
lati ironici, tragici, in sostanza 
è l'essere umano nella sua for- 
ma più smagliante. È un visio- 
nario, intramontabile, eter- 
no». 

Il video iniziale si conclude 
con un recitato. Da dove arri- 
va? 

«Cercavo delle frasi di Cer- 
vantes e ho sentito questa, bel- 
lissima, che però poi ho sco- 
perto non essere del poeta spa- 
gnolo. L'ha scritta Corrado 
D'Elia un attore e regista. Gli 
ho chiesto di usarla e poi l’ho 
affidata alla voce di Miguel Bo- 
sè che ne ha fatto due versioni: 
una in italiano l’altra in spa- 
gnolo. Alla fine abbiamo pen- 
sato che avrebbe funzionato 
meglio in spagnolo perché ob- 
bligava alla lettura dei sottoti- 
toli catturando maggiormente 
l’attenzione». 
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di andarlo a trovare non aven- 
do le paste per addolcirlo. Ac- 
canto a Zingaretti gli insosti- 
tuibili collaboratori primi fra 
tutti Cesare Bocci(Mimì Augel- 
lo Peppino Mazzotta (Fazio), 
Angelo Russo (Catarella). 
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l'Udinese 
dovra trovare 
delle valide 


per restare 


di Pietro Oleotto 
D UDINE 





Non siamo ancora arrivati alle 
nozze con i fichi secchi, ma sen- 
za Kevin Lasagna - fuori per al- 
meno una trentina di giorni — è 
chiaro che l'Udinese dovrà rica- 
librarsi, dando credibilità a un 
reparto (l’attacco) che è sem- 
pre stato al centro dell’attenzio- 
ne, fin dalla scorsa estate, quan- 
do si cercava l'erede di Duvan 
Zapata e, invece di un centra- 
vanti di sicuro affidamento, è 
arrivata la scommessa Bajic 
(persa per quest'anno, è già in 
prestito in Turchia), al quale si 
è aggiunto Maxi Lopez a cam- 
pionato iniziato per sostituire 
l'indisciplinato (tatticamente) 
Thereau, finito alla Fiorentina. 
Adesso siamo di nuovo dac- 
capo? Non proprio. Se infatti 
Delneri aveva faticato a dare 
continuità a una produzione of- 
fensiva capace di mandare a se- 
gno i centrocampisti, è indub- 
bio che la bravura del nuovo ar- 
rivato Oddo è stata quella di 
“dare profondità” all'Udinese 
grazie agli inserimenti degli uo- 
mini della mediana in fase con- 
clusiva (da Barak a Jankto) e al- 
la velocità di Lasagna, diventa- 
to il bomber bianconero grazie 
ai tagli, alle percussioni, al mo- 
vimento, indipendentemente 
dal ruolo, visto che l’ex Carpi 
ha agito in questi ultimi tre me- 
si da prima e da seconda punta, 
aseconda delle necessità. 
Considerando che ora la ve- 
na creativa (in fatto di gol) dei 
centrocampisti non è più così 
rigogliosa e che Lasagna è fini- 
to - ahinoi — in infermeria per 
uno stiramento, diventa urgen- 
te una soluzione alternativa 
per poter continuare ad ali- 
mentare il sogno europeo, an- 
che se le avversarie in quella zo- 
na della classifica sembrano 
più rodate o attrezzate. Sareb- 
be però un autentico delitto cal- 
cistico non provarci, conside- 
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Il giudice sportivo 
“salva” Sarri 
Bologna bastonato 





Il giudice sportivo Gerardo 
Mastrandrea ha solo ammonito 
iltecnico del Napoli Maurizio 
Sarri che contro la Lazio era 
stato espulso per «aver 
contestato platealmente una 
decisione arbitrale, urlando e 
uscendo dall’area tecnica». 
Sarri sarà dunque regolarmente 
in panchina contro la Spal. Il 
giudice invece ha fermato per 
una giornata Masina e Mbaye 
(entrambi del Bologna) espulsi 
contro l’Inter. Erano in diffida e 
saranno squalificati, sempre 
per un turno, per essere stati 
ammoniti Kessie (Milan), 
Mattiello (Spal), Palacio 
(Bologna) e Leiva (Lazio). Multe 
di 10 mila euro per il Napolie a 
2.500 per la Fiorentina. 
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Oddo e i dubbi sul modulo 


leri si è lavorato sul 3-5-2, ma la vera novità sarebbe il doppio trequartista 


rando che gli scontri diretti non 
mancano (Sampdoria, Fiorenti- 
na e Atalanta prima di Pasqua), 
così come le avversarie di spes- 
sore, dalla Roma (sabato) alla 
Juventus, alle quali “rubacchia- 
re” qualche punto tornerebbe 
utile ai fini del piazzamento. 
Insomma, il rammendo per 
coprire il “buco” provocato 
dall'infortunio di Lasagna è ur- 
gente e fondamentale, tanto 


che già ieri, alla ripresa della 
preparazione, Oddo ci ha lavo- 
rato su a lungo. L’idea di massi- 
ma è quella di non cambiare il 
modulo o, almeno, la base del 
3-5-2, con solo nella conforma- 
zione numerica della difesa. 

Il motivo? Forse deve essere 
ricercato nel passato recente, 
da quello schieramento tattico 
che il tecnico pescarese ha pro- 
posto all’inizio contro il Milan, 


senza trovare una risposta con- 
vincente dalla squadra: «Ho 
sbagliato io», disse allora rife- 
rendosi al 3-4-2-1 che rappre- 
senta la vera tentazione per la 
risoluzione del “problema La- 
sagna”. La tentazione del dop- 
pio trequartista che però con- 
tro il Milan si è trasformata in 
un boomerang che ha portato 
gli esterni a difendere e gli uo- 
mini in assistenza al centravan- 


«La società doveva intervenire gia a gennaio» 


L'attacco adesso è ridotto all’osso e il “pentolone” delle critiche torna a bollire 
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Non è tanto la sconfitta di Tori- 
no a preoccupare i tifosi dell’U- 
dinese, quanto l’infortunio di La- 
sagna, che era considerato da 
tutti l’uomo più in forma dell’at- 
tacco bianconero. «Vedere le 
sue lacrime in panchina dome- 
nica mi ha stretto il cuore — dice 
Gianna Bianchi —. Penso sia la 
dimostrazione di quanto questo 
ragazzo ci tiene a giocare e a far- 
lo bene per l’Udinese. Sono mol- 
to dispiaciuta e gli auguro di tor- 
nare presto al top». Luca D’Aloi- 
sio su Facebook è un po’ polemi- 
co sulle scelte di mercato socie- 


tarie: «Perdita pesante! Oddo de- 
ve inventarsi qualcosa per garan- 
tire gol. La società doveva inter- 
venire a gennaio, ma evidente- 
mente non c’è ambizione e, ba- 
stando la salvezza, va bene an- 
che così», e gli fa eco pure Cri- 
stian Nodale, che aggiunge: «Mi 
chiedo se non era il caso di tene- 
re uno tra Bajic, Ewandro o Ma- 
tos... Se togliamo i gol di Lasa- 
gna siamo mal messi davanti... 
Sperin ben». 

«E il momento che De Paul si 
dia una mossa - posta Alessan- 
dro Pecori -, deve ancora mo- 
strarci il suo talento...», mentre 
Ruben Bego è positivo: «Andrà 


bene ugualmente». Fede Nada- 
lutti pensa al modulo: «Probabil- 
mente bisognerà cambiare siste- 
ma di gioco», Ermanno Croppo 
azzarda un suggerimento a Od- 
do: «Provare a far giocare Barak 
prima punta e al suo posto Fofa- 
na o Balic». «Con l'infortunio di 
Lasagna (mi dispiace moltissi- 
mo perché stava vivendo un 
buon momento) - scrive su Fa- 
cebook Daniele Candido - ci sa- 
rà la possibilità di vedere all’ope- 
ra Perica e De Paul, che dovran- 
no dimostrare di valere la serie 
A... La coperta e cortissima, ma 
per fortuna siamo quasi salvi. 
Uno sguardo agli svincolati lo fa- 


rei»; Lino Bortuzzo aggiunge: 
«Oddo dovrà fare di necessità 
virtù con due attaccanti e mezzo 
a disposizione. La Primavera 
non dispone di ragazzi da poter 
inserire. Grave errore della socie- 
tà a gennaio che ha impoverito 
numericamente l’attacco: infor- 
tuni e squalifiche sono sempre 
dietro l'angolo». 

La vede in positivo, invece, 
Massimo Ricci: «Una brutta te- 
gola in casa Udinese, ma sono 
convinto che gli attaccanti a di- 
sposizione si faranno trovare 
pronti», mentre Alessio Dorigo 
si pone una domanda per il futu- 
ro: «La sua assenza potrebbe es- 


ti a rinculare a centrocampo, 
perquello che diventò un 4-5-1 
adir poco rinunciatario. Vale la 
pena riprovarci? 

Punto di domanda quanto 
mai d'attualità, anche perché 
in caso di una risposta negativa 
bisognerà puntare di nuovo su 
un 3-5-2 con Stipe Perica e Ma- 
xi Lopez coppia d’attacco (già 
vista all'opera all'Olimpico con- 
tro la Lazio: finì con un secco 


sere un problema, ma tornerà 
come prima dell’infortunio?». 
Alla fine è fiducioso anche Lio 
Orlando: «Sono certo che Oddo 
ha già in mente qualcosa. Augu- 
ro una pronta guarigione a Lasa- 


kappaò per 3-0). O su un 
3-5-1-1 con De Paul alle spalle 
di un centravanti. Ieri Oddo ha 
provato addirittura Nicolas 
Garmendia, 20 anni appena 
compiuti, trequartista della Pri- 
mavera talentuoso ma a dir po- 
co discontinuo. Mater artium 
necessitas, dicevano i latini. La 
necessità è la madre dell’abili- 
tà... 
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gna», come pure Silvana Fondi: 
«Questo allenatore è bravo, riu- 
scirà a stupirci già contro la Ro- 
ma». 

Simonetta D'Este 
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C'è anche Massimo Oddo in liz- 
za per vincere il premio “Giu- 
seppe Prisco”, in onore del com- 
pianto ex presidente dell'Inter. 
Il tecnico dell'Udinese dovrà ve- 
dersela con i colleghi Davide Ni- 








L'UDINESE SENZA LASAGNA 
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cola, che ha allenato il Crotone, 
e Luigi Di Biagio, tecnico 
dell’Under 21 azzurra che tra- 
ghetterà la Nazionale fino a giu- 
gno. I nomi sono stati scelti da 
una giuria di giornalisti di fama 
nazionale, presieduta da Sergio 
Zavoli, e da Marcello Zaccagni- 


ni presidente del comitato orga- 
nizzatore. 

L'iniziativa ha lo scopo di «at- 
tribuire annualmente un signifi- 
cativo riconoscimento al diri- 
gente, all'allenatore e al calcia- 
tore che maggiormente abbia- 
no contribuito, mantenendo 


Anche il tecnico dell'Udinese in corsa per il Premio Prisco 


uno stile di comportamento re- 
sponsabile ed equilibrato, alla 
serenità del nostro campiona- 
to, accettando sportivamente la 
sconfitta e sdrammatizzando 
gli episodi controversi». In lotta 
peril premio, infatti, ci sono an- 
che i dirigenti Francesco Totti 
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(Roma), Maurizio Stirpe (Frosi- 
none), Oreste Vigorito (Bene- 
vento), e i calciatori Gianluigi 
Buffon (Juventus), Fabio Qua- 
gliarella (Sampdoria), Federico 
Chiesa (Fiorentina). Ai vincitori 
sarà consegnata un'opera di 
Mimmo Paladino nel corso di 
una cerimonia che si svolgerà a 
maggio a Chieti. Il premio pre- 
vede anche un riconoscimento 
speciale per il giornalismo men- 
tre il premio della giuria che è 
stato attribuito al presidente del 
Coni, Giovanni Malagò. (s.d’e.) 





RESPONSO CONGELATO 





di Stefano Martorano 
D UDINE 





Forse non basterà un mese di 
stop, ma bisognerà aspettare fi- 
no a Pasqua per rivedere all’ope- 
ra Kevin Lasagna nell'attacco 
dell'Udinese. E questa la prima 
ipotesi di recupero da avanzare 
a fronte della «lesione a carico 
del bicipite femorale della co- 
scia sinistra», l’incompleto re- 
sponso dell’accertamento stru- 
mentale, sostenuto ieri pomerig- 
gio dall’attaccante infortunatosi 
domenica a Torino, di cui ha da- 
to ieri sera notizia la società tra- 
mite uno stringato comunicato. 

L'esame ha quindi conferma- 
to la presenza di una lesione mu- 
scolare, che di per sé basta e 
avanza per preventivare un’as- 
senza minima di una trentina di 
giorni, tempi di recupero e riabi- 
litativi inclusi. Purtroppo però, 
questa è e resta ancora un’ipote- 
si, pure la migliore possibile, vi- 
sto e considerato che il referto è 
stato congelato per altre 24 ore, 
in attesa di una seconda referta- 
zione che la società, di prassi, fa 
eseguire a uno specialista di sua 
fiducia. In pratica, il verdetto de- 
finitivo sul grado e quindi l’enti- 
tà della lesione, arriverà solo 0g- 
gi e sarà proprio quello che de- 
terminerà, con maggiore ap- 
prossimazione, lo stop forzato e 
il conseguente recupero del gio- 
catore. Ecco perché, qualora la 
lesione fosse di secondo, se non 
di terzo grado addirittura, i tem- 
pi si allungherebbero non poco, 
portando tifosi e addetti ai lavori 
ad un esercizio di calcolo pur- 
troppo già sostenuto in un re- 
cente passato, con i 55 giorni di 
attesa per Widmer, dopo la lesio- 
ne di primo e secondo grado ri- 
mediata lo scorso 9 agosto allo 
stesso muscolo. 

Aiutandoci col calendario alla 
mano, nella migliore delle ipote- 
si, e quindi con uno stiramento 
di primo grado senza intoppi ria- 
bilitativi, Lasagna salterebbe un 
mese e forse riuscirebbe pure ad 
inquadrare la sfida alla Juve 
dell’11 marzo, anche se più reali- 
sticamente potrebbe mettere 
nel mirino quella al Sassuolo del 








di BRUNO PIZZUL 


NON DIAMO 
AL VARTUTTE 
LE COLPE 


etto e ridetto quanto c’e- 
DD ra da dire a proposito 

dell’infausto pomerig- 
gio torinese, comprese le lamen- 
tazioni per altro sacrosante 
sull’uso balordo e inopportuno 
del Var, bisogna ora ritrovare co- 
mune volontà e decisione d’in- 
tenti per preparare ed affrontare 
la gara con la Roma nel miglior 


Kevin Lasagna si è infortunato alla coscia sinistra domenica 


a Torino all’inizio del secondo tempo 





Lasagna, è lesione 
rischia di tornare 
soltanto a Pasqua 


Ancora avvolta nel mistero l'entità dell'infortunio 
accusato al bicipite femorale della gamba sinistra 


LA FIDUCIA 
DEL DIESSE 


fe Il mister 


troverà la soluzione e chi 
sarà chiamato in causa 
dimostrerà il suo valore 


18, ultimo turno prima della so- 
sta campionato. Dovesse invece 
andare lungo col recupero, è più 
ipotizzabile guardare alla trasfer- 
ta disabato 31 marzo a Bergamo 
con l'Atalanta, oppure alla sfida 
casalinga dell’8 aprile con la La- 
zio al Friuli. 

In ogni caso, per il ds Manuel 


modo possibile. La sensazione è 
che la squadra sia incappata in 
un calo di rendimento, del resto 
pressoché inevitabile e che Od- 
do sia alle prese con la necessità 
di dare alla squadra convinzione 
e rinnovata fiducia nei propri 
mezzi, pur nella consapevolezza 
che esistono problemi di non 
piccolo spessore, a cominciare 
dall'infortunio che ha colpito, 
guarda caso, proprio il giocatore 
più affidabile e positivo. 
Speriamo che Lasagna recu- 
peri quanto prima, ma per un 
bel po’ bisognerà fare senza di 
lui e diventa di grande attualità 
capire come il tecnico sistemerà 
la fase d’attacco, dove ormai so- 
no rimaste ben poche le pedine 
disponibili. Le combinazioni re- 
stano però parecchie, ad onta 
del fatto che i giocatori utilizza- 
bili là davanti sono tutt'altro che 
numerosi dopo che nel mercato 


(evi 


Gerolin, l’assenza di KL15 sarà 
un'opportunità per scoprire al- 
tre risorse. «Gli infortuni posso- 
no arrivare per tutti e quello a 
Kevin dispiace anche perché il 
ragazzo stava andando bene. 
Per noi, inoltre è un velocista in 
attacco, ma siamo sicuri che il 
mister troverà la soluzione mi- 





invernale alcuni se ne sono an- 
dati. Ci si chiede ancora come 
maii vari Bajic, Ewandro, Matos 
abbiano così clamorosamente 
disatteso le aspettative che su di 
loro erano state poste mentre 
sorge il sospetto che adesso 
qualcuno poteva tornar buono. 
Certo è che, per il modo in cui 
gioca e le caratteristiche che ha, 
se Maxi Lopez poteva in ipotesi 
ben combinarsi con Lasagna, 
appare più problematico pensa- 
re a una sua coesistenza con De 
Paul o utilizzarlo in un nuovo 
modulo tattico a una sola punta 
con due trequartisti. Tra l’altro 
bisognerebbe ridisegnare la dife- 
sa a quattro per il tipico schema 
a albero di natale, ma sono que- 
stioni che Oddo tenterà di risol- 
vere con pazienza e continuità 
d'impegno. In effetti, malefatte 
Var a parte, dopo un incorag- 
giante avvio non è che i bianco- 


gliore e chi sarà chiamato in cau- 
sa dovrà dimostrare il suo valo- 
re. A volte le risorse si trovano 
anche in questi frangenti e di 
certo non metteremo fretta a La- 
sagna». 

Intanto ieri si sono aggiunti al- 
tri problemi per Oddo, che nel 
corso della seduta mattutina, 
prevalentemente tattica, non ha 
potuto disporre di Zampano, fer- 
matosi per un affaticamento agli 
adduttori e Hallfredsson, che ha 
dovuto fermarsi precauzional- 
mente dopo la ricomparsa 
dell’infiammazione al ginoc- 
chio, un problema col quale l’i- 
slandese convive da tempo. 


©RIPRODUZIONE RISERVATA 


neria Torino abbiano incantato, 
lasciando inoperoso un Sirigu 
che nelle circostanze in cui è sta- 
to chiamato in causa è parso 
tutt'altro che sicuro. 

Con la Roma ci si aspetta 
un’altra partita non facile, in ca- 
sa giallorossa è stata accolta con 
grande entusiasmo la vittoria 
sul Benevento, avversaria non 
certo irresistibile, ma quando 
non vinci da un sacco di tempo 
ritornare al successo pieno è 
sempre gran cosa. Intanto nella 
capitale hanno molto mal digeri- 
to la decisione di precludere l’ac- 
cesso al Friuli ai tifosi romanisti 
provenienti dal Lazio, che perla 
verità a Udine non avevano mai 
causato problemi. Roma co- 
munque rilanciata, Udinese che 
vuol riprendere a far bene, an- 
che se l'Europa pare essersi un 
po’ troppo allontanata. 
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di Franco Zuccalà 
D TORINO 


Finisce con un pericoloso 2-2 il 
primo round per la Juve che a 
Wembley faticherà molto, an- 
che perchè il Tottenham visto a 
Torino l’ha messa in difficoltà 
meritando il risultato. Era sem- 
brata una partita facile facile, do- 
pola doppietta di Higuain (un ri- 
gore) in otto minuti. E invece è 
stata un'illusione: il Tottenham 
ha dominato la scena, dopo lo 
choc iniziale. Kane ha sfiorato ri- 
petutamente il gol, Buffon è sta- 
to bravissimo, poi il goleador in- 
glese ha riaperto la partita e Hi- 
guain ha sbagliato un rigore. In- 
somma, grandi emozioni, tanti 
episodi. L'evidenza della supe- 
riorità della squadra inglese, co- 
sa rara da vedere nelle partite in 
cui gioca la Juve contro le povere 
square italiane, è preoccupante. 
Il pareggio di Erkssen è stato 
conseguenziale, anche se arriva- 
to su gli errori difensivi della 
squadra bianconera, segnata- 
mente della barriera sulla puni- 
zione decisiva. La quinta della 
Premier ha dato scacco alla se- 
conda del campionato italiano. 
Non è cominciata bene, quindi, 
la scalata della Juventus verso le 
zone alte del cartellone di Cham- 
pions. Il Tottenham non era av- 
versario dappoco, il muro bian- 
conero non ha fermato il canno- 
niere Keane e la squadra di Alle- 
gri non è riuscita a difendere un 
2-0 prezioso in vista della partita 
di ritorno. La Juve, in considera- 
zione degli infortuni di Barzagli 
e Liechtsteiner, aveva dato a De 
Sciglio l’out di destra, mentre 
Bentancour aveva preso il posto 
di Matuidi a centrocampo; da- 
vanti Douglas Costa aveva af- 
fiancato Higuain e Mandzukic. 
Pochettino a causa del forfait 
di Alderweireld aveva schierato 








D MADRID 





È unottavo che vale già una fina- 
le e tanto altro. Perchè stasera al 
Bernabeu la sfida Champions 
tra Real Madrid e Psg segnerà 
inevitabilmente il resto della sta- 
gione per Zinedine Zidane o 
Unay Emery. Il primo non può 
fallire dopo aver perso tutti gli al- 
tri obiettivi stagionali (Liga e 
Coppa del re), il secondo è chia- 
mato a cancellare la “macchia” 
dello scorso anno, quando fu 
inopinatamente eliminato dal 
Barga con l’incredibile 6-1 al 
Camp Nou dopo aver vinto 
all'andata per 4-0: «Ci siamo pre- 
parati meglio di allora», assicu- 
ra. Nonostante l’altissima posta 
in palio, il tecnico francese delle 
merengue cerca non mettere 
pressione addosso ai suoi, nè a 
se stesso: «Non devo dimostrare 
nulla», chiarisce con una punta 
d'orgoglio nella consueta confe- 
renza stampa della vigilia. 

Sarà un match senza favoriti 
fino alla partita di ritorno. La 
gente può pensare quello che 
vuole ma per me è le percentuali 
sono 50 e 50. Adesso l’unica cosa 
che serve è la concentrazione. Io 
lavoro e vivo completamente 
della mia passione, che è il cal- 





- 


OTTAVI DI FINALE 


Il Pipita Higuain con le mani suila “cabeza” dopo aver fallito il rigore che avrebbe potuto far girare di nuovo la partita a favore della Juve 


Il Pipita diventa Penelope 





pari Juve con il Tottenham 


Higuain fa e disfa: sigla una doppietta in 9’, poi sbaglia il 3-O e il rigore del 3-1 
Nella ripresa il 2-2 inglese che costringerà i bianconeri a inseguire nel ritorno 


la coppia centrale difensiva 
composta da Vertonghen e San- 
chez, ma in extremis aveva scel- 
to Aurier terzino e Lamela in at- 
tacco. Chissà cosa avranno pen- 
sato Michel Platini (in tribuna 
anche l’attuale presidente 
dell'Uefa Ceferin) nel vedere i 
suoi nipotini segnare due gol in 
nove minuti agli Spurs: la par- 
tenza-sprint dei bianconeri ha 
sorpreso gli inglesi. Il primo gol, 


su una punizione di Pjanic che 
ha pescato in verticale Higuain 
(posizione regolare?): destro al 
volo che ha battuto Lloris in dia- 
gonale. Il secondo, su rigore: tra- 
versone da sinistra per Bernar- 
deschi, falciato da Davies. Dal di- 
schetto il Pipita ha battuto il por- 
tiere inglese sulla destra; Lloris 
ha toccato il pallone, ma non lo 
ha deviato. 

Partita finita? Niente affatto. Il 


Tottenham a questo punto ha 
preso infatti in mano la gara e la 
Juve è stata messa sotto dagli in- 
glesi. Si sono scatenati Eriksen e 
Kane: Buffon ha dovuto salvare 
diverse volte, su iniziative del 
cannoniere inglese, sul brillante 
Alli, ma al 35’ ha dovuto capito- 
lare su un’azione di Alli che ha 
servito Keane (solo sulla sini- 
stra): l'attaccante ha dribblato 
Buffon in uscita e ha toccato nel- 





Harry Kane ha sigliato il gol che ha riaperto la partita dopo la partenza “sparata” della Juventus 


STASERA AL BERNABEU 


Real-Psg, snodo vitale per Zidane 
e Nevmar lancia la sfida a Ronaldo 


cio. Cerco di trasmettere queste 
sensazioni ai miei giocatori ma 
non nulla da dimostrare. Per me 
che che sono marsigliese tra l’al- 
tro sarà come un derby. Ma que- 
sta è Real contro il Psg, quindi sa- 
rà solo una grande partita di cal- 
cio». 

Ma il Real sente la pressione 
per questa doppia sfida? «Per 
noi non c’è nessuna pressione, 
al contrario —la risposta di Zizou 
—: viviamo per giocare questo ti- 
po di partite, siamo contenti di 
giocarle, non vediamo l'ora e la- 
voriamo per questo Dobbiamo 
giocare bene e se lo faremo, 
avremo molte possibilità di pas- 


sare il turno». 

«Questa gara è una grande op- 
portunità per noi. Vogliamo con- 
tinuare a crescere e giocare una 
partita a eliminazione diretta 
contro i campioni d'Europa, è 
un'opportunità per mostrare do- 
ve siamo e dove vogliamo arriva- 
re», ha spiegato il tecnico del Psg 
Emery che assicura che «ci sia- 
mo preparati meglio che contro 
il Barcellona un anno fa. Gio- 
chiamo contro i campioni in ca- 
rica e detentori record in questa 
competizione. Li rispettiamo, 
sia individualmente che colletti- 
vamente, ma sono fiducioso che 
i miei giocatori possano dimo- 


strare il loro valore. Siamo pron- 
ti per vincere questa sfida. La 
Champions League è speciale 
perché è la competizione più dif- 
ficile da vincere». 

Poche sorprese in campo. Il 
Real dovrebbe scendere in cam- 
po con il 4-3-3, con Isco inizial- 
mente in panchina e spazio al 
solito tridente Ronaldo, Benze- 
ma e Bale, mentre i francesi han- 
no solo un dubbio a centrocam- 
po (con Verratti e Rabiot, si gio- 
cano la terza maglia Draxler, 
Diarra e Lo Celso) dietro al trio 
delle meraviglie Neymar-Cava- 
ni-Mbappè e l’ex Di Maria in 
panchina. 


la porta vuota. Dopo 696’ ha ce- 
duto, la difesa juventina. La evi- 
dente superiorità degli inglesi 
ha messo in grande difficoltà la 
squadra di Allegri che, dopo aver 
corso altri due pericoli (Erliks- 
son, Alli) ha avuto l’occasione di 
fare il terzo gol e l’ha fallita. Al 
46’ Douglas Costa è partito sulla 
sinistra, è entrato in area e Au- 
rier lo ha abbattuto. Sul dischet- 
to Higuain che ha sparato forte e 
centrale timbrando la traversa. 
Il Tottenham è partito in at- 
tacco pure nella ripresa. La Juve 
ha tentato qualche ripartenza, 
mentre Mandzukic si è un po’ 
acciaccato ed è apparso zoppi- 
cante. Al 12° Higuain ha aperto 
su Bernardeschi che da destra 








4-4-2 
Buffon 6; De Sciglio 6, Benatia 6, Chiellini 
5.5, Alex Sandro 5.5; Bernardeschi 6.5, Khe- 
dira 5.5 (21° st Bentancur 5.5), Pjanic 6.5, 
Mandzukic 5.5 (31° st Sturaro sv); Higuain 
6.5, Douglas Costa 6 (47° st Asamoah sv). 
AII. Allegri. 


JUVENTUS 





TOTTENHAM 4-2-3-1 
Lloris 6; Aurier 5.5, Sanchez 6, Vertonghen 
5.5, Davies 5.5; Dier 6, Dembelè 6; Eriksen 7 
(47° st Wanyama sv), Dele Alli 6 (38’ st Son 
sv), Lamela 6.5 (44’ st Lucas sv); Kane 6.5. 
AII. Pochettino. 


Arbitro Brych (Germania) 6. 

Marcatori Al 2° e al 9’ su calcio di rigore Hi- 
guain, al 35' Kane; nella ripresa, al 27’ Erik- 
sen. 

Note Recupero: 1’ e 2”. Angoli: 5-5. Ammoni- 
ti: Davies, Benatia, Aurier, Higuain, Bentan- 
cur. Spettatori 41.232 per un incasso di 
2.984.961 euro. 


City, 4-0 a Basilea: 
a Manchester 
sarà una formalità 





Passeggiata per il City 
nell’altro ottavo di finale della 
Champions giocato ieri sera. 
La squadra di Pep Guardiola si 
è imposta per 4-0 in casa del 
Basilea. Le reti di Gundogan al 
14’, Bernardo Silva al 18’, 
Aguero al 23’ e ancora 
Gundogan al 53”. Il ritorno a 
Manchester il 7 marzo sarà 
una pura formalità. 


ha tirato e Lloris ha deviato. 
Sull’angolo Mandzukic ha colpi- 
to centralmente di testa. Parato. 
Poi un problema muscolare oc- 
corso a Khedira ha costretto Alle- 
gri a sostituirlo con Bentancour. 
Kane con un tiro da fuori ha fat- 
to tribolare Buffon, che ha capi- 
tolato al 27’ su punizione di 
Erikssen, con tiro basso sulla de- 
stra del portiere bianconero. 
Perforata la barriera. Si è visto in 
campo pure il lottatore Sturaro 
al posto di Mandzukic e la Juve — 
tra tanti infortuni e acciacchi - è 
apparsa ridotta ai minimi termi- 
ni. Tanto che il 2-2 alla fine è ap- 
parso un risultato che la squadra 
bianconera ha dovuto accettare. 
Forse pure ringraziando... 





=) 


Riva derubato del cellulare mentre dà la mancia 


«No, non mi conosceva. Probabilmente era uno 
straniero: gli ho dato una mancia e lui mi ha 
abbracciato. In tasca avevo le chiavi di casa e il 
telefonino: il cellulare, dopo che mi ha salutato, non 
c’era più». Così Gigi Riva (nella foto) racconta e 
conferma il brutto incontro di qualche settimana fa 





con uno sconosciuto che gli ha 
sottratto il telefonino dal 
giubbotto. Un episodio che, 
raccontato su Facebook da un 
amico del bomber, ha fatto 
subito il giro della rete. Tanta 
solidarietà per Rombo di Tuono 
“punito” per la sua generosità 
quasi come accadeva sui campi 
di calcio quando, per il suo 
coraggio, spesso ci ha rimesso le 
gambe con infortuni che lo 
hanno tenuto a lungo lontano 
dal pallone. Nelle sue 
passeggiate cagliaritane Riva 
incontra sempre tanta gente. E 
lui non si sottrae mai: una 
stretta di mano, un selfie, un 
abbraccio con la gente sarda che 
continua a vederlo come un idolo 


dopo che tanti anni fa scelse di rimanere al Cagliari 
rifiutando le offerte delle grandi a cominciare dalla 
Juventus. Intanto Riva ha già fatto sapere che 
continuerà a essere disponibile come sempre. «Certo - 
commenta - bisognerà stare un po’ più in guardia. La 
seccatura ora è non avere più a disposizione tutti quei 
numeri: ne avevo memorizzati tantissimi». 
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CICLISMO 
Ruta del Sol al via 
anche con Froome 


ME «Sono pronto per 
partecipare alla Ruta del Sol. 
Voglio ringraziare tutti per il 
loro supporto e la pazienza in 
questo periodo difficile. Sto 
facendo del mio meglio 
affinché le cose si chiariscano il 
più rapidamente possibile. 
Non vedo l’ora di iniziare 
questa stagione!». Con questo 
tweet, Chris Froome si prepara 
atornare in sella. Il britannico 
correrà da oggi la Vuelta a 
Andalucia-Ruta del Sol. 


Unarosaditrenta | 
per l’Italrugby A 
la Francia fa pulizia | mè 


Le convocazioni del ct azzurro per il match di Marsiglia il 23 
Il collega transalpino non chiama quelli coinvolti nella rissa 





Il ct dell’Italrugby, Conor O’Shea, in allenamento con gli azzurri 


d ROMA sizione di Benetton e Zebreper hanno offerto nella gestione ni (Zebre); seconde linee: Biagi Allan (Benetton), Canna), Mc- 

la quindicesima giornata di dei giocatori» ha detto il ct Co-  (Zebre), Budd (Benetton), Ruz- Kinley (Benetton); cen- TENNIS 
Sono trenta i giocatori convo- Guinness Pro14 del 24/25 feb-  norO’Shea. za (Benetton), Zanni (Benet- tri-ali-estremi: Bellini (Zebre), Fed cup:inaprile 
cati dal ct dell’Italrugby, Conor braio. Questi i convocati per la ton); flanker/n.8:Giammarioli Benvenuti (Benetton), Bisegni sarà Italia-Belgio 
O’Shea, per la terza giornata «Abbiamo avuto la massima Francia: piloni: Ferrari (Benet- (Zebre), Licata (Fiamme Oro);  (Zebre), Boni (Zebre), Castello 14 


MA Sarà il Belgio l'avversario 
dell’Italia nei play-off per il 
World group della Fed cupin 
programma il week-end del 
21-22 aprile. Le azzurre, che lo 
scorso fine settimana hanno 
sconfitto la Spagna a Chieti 
nella sfida del World croup II, 
giocheranno ancora una volta 
in casa: l’obiettivo è 
conquistare un posto nel 
gruppo mondiale del 2019. 


del Sei nazioni che venerdì 23 
febbraio metterà l’Italia di fron- 
te alla Francia allo Stade du Ve- 
lodrome di Marsiglia (ore 21). 
Rientrano in gruppo il secon- 
da linea George Biagi, i giovani 
flanker Renato Giammarioli e 
Giovanni Licata - recuperato 
dall'infortunio che gli aveva 
impedito di scendere in cam- 
po nelle prime due giornata — e 
l’utility back Giulio Bisegni. 
Nessuno di loro aveva preso 
parte alla trasferta di Dublino. 
La nazionale si radunerà a 
Roma domenica prossima, 18 
febbraio, e martedì 20, con 27 
dei 30 convocati, si trasferirà a 
Marsiglia in vista del match 
contro la Francia, valido oltre 
che per la classifica del Torneo 
anche per l'assegnazione del 
trofeo Garibaldi, che i Bleus de- 


collaborazione da parte delle 
franchigie in queste settimane, 
voglio ringraziare Kieran Crow- 
ley, Michael Bradley e i loro 
staff per tutto il supporto che ci 


ton), Lovotti (Zebre), Pasquali 
(Benetton), Quaglio (Benet- 
ton), Riccioni (Benetton); tallo- 
natori: Bigi (Benetton), Ghiral- 
dini (Stade Toulousain), Fabia- 


Mbandà (Zebre), Negri (Benet- 
ton), Parisse (Stade Francais), 
Steyn (Benetton); mediani di 
mischia: Gori (Benetton), Violi 
(Zebre); mediani d’apertura: 


(Zebre), Hayward (Benetton), 
Minozzi (Zebre). 

Sul fronte avversario, il ct 
della Francia Jacques Brunel 
ha deciso di escludere dalla li- 
sta dei convocati i «giocatori 
usciti sconfitti dalla sfida con 
la Scozia» precisando che «con 
il loro comportamento inap- 
propriato non hanno rispetta- 
to illoro status di atleti interna- 
zionali e i doveri che ne conse- 
guono». Lo conferma la Fede- 
razione francese in una nota. 
Si tratta di Teddy Thomas, 
Louis Picamoles, Arthur Itur- 
ria, Anthony Belleau, Jonathan 
Danty, Sekou Macalou, Remi 
Lamerat e Felix Lambey. Il rife- 
rimento è alla rissa nella quale 
sono rimasti coinvolti nella se- 
rata-notte post partita, contro 
alcuni tifosi scozzesi, nei pressi 


È morto l’artigiano che investì e uccise Michele Scarponi 


È morto a 58 anni, nella sua abitazione di Filottrano, 
in provincia di Ancona, Giuseppe Giacconi, l’uomo 
rimasto coinvolto nell’incidente stradale che costò 
la vita a Michele Scarponi. Giacconi, di professione 
artigiano piastrellista, era da tempo malato. Il 22 
aprile 2017 l’uomo era alla guida del furgone che 
investi il campione di ciclismo, filottranese come lui, 
che si stava allenando. Dopo l’incidente Giacconi, 
che ha sempre sostenuto di non aver visto arrivare 
Scarponi, nonsi era più dato pace. Oggi pomeriggio 
saranno celebrati i funerali. Con la scomparsa 


estinguerà il procedimento penale che vede come 
parte offesa la famiglia di Scarponi. Proprio sabato 
il55° trofeo Laigueglia (vinto da Moreno Moser) 
aveva reso omaggio a Michele Scarponi. Durante la 
presentazione delle squadre, era stata scoperta 
vicino al muretto dei ciclisti la piastrella con la firma 
del campione marchigiano. Il presidente 
dell’Assocorridori, Cristian Salvato, aveva 
ringraziato il Comune e gli organizzatori per 
l’attenzione rivolta alla sicurezza in strada e alle 
iniziative che l'associazione dei corridori realizza al 


NUOTO 
World series Fina 
Paltrinieri convocato 


ME C'è anche il campione 
olimpico, mondiale ed 
europeo dei 1.500 stile libero 
Gregorio Paltrinieri trai 
convocati per la prima tappa 
della World series Fina, ex 


tengono dal 2014. Alcuni gioca- 


tori convocati saranno a dispo- 
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FORD FUSION 1.4 TDci guida rialza- 
ta, uniproprietario, spaziosa e con 
consumi bassissimi, km 103.000 € 
5700. Aut.0.K. tel. 0432849333 cell. 
3939890726 sito www.autoranzani. it 


dell’unico indagato per omicidio stradale si 


LANCIA YPSILON 1.2 69cv benzina 
diva (3 porte) - colore: marrone met. 
- anno: 2011 - prezzo: 5.900€. Manni 
Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712 





FORD FUSION 14 tdci tagliandi uffi- 
ciali, abs, clima, servo, airbag guida, 
passeggero, laterali, sedile regolabile in 
altezza, cerchi in lega, fendi. collaudata, 
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti 
in sede,garanzia legale di conformita’ € 
5850. Gabry car's tel. 3939382435 


FORD KA 1.2 benzina, km. 57000 abs, 
clima, servo, airbag guida, passeg- 
gero collaudata, tagliandata, ritiro 
usato, finanziamenti in sede, garanzia 
legale di conformita’ € 5650. Gabry 
car's tel. 3939382435 


HYUNDAI 140 1.7 crdi sw, full op- 
tional, collaudata, tagliandata, ritiro 
usato, finanziamenti in sede, garanzia 
legale di conformita’ € 9850. Gabry 
car's tel. 39393824325 








LANCIA YPSILON 1.2 69cv benzina sil- 
ver (5 porte) - colore: bianco - anno: 2017 
- km: 0 - prezzo: 9.850€. Manni Elle&Esse 
- Feletto Umberto - Tel. 0432 570712 


LANCIA YPSILON 1.2 benzina km. 
76000 abs, clima, servo, airbag guida, 
passeggero, sedile regolabile in altez- 
za, cerchi in lega, fendi collaudata, ta- 
gliandata, ritiro usato, finanziamenti 
in sede, garanzia legale di conformita’ 
€ 6250. Gabry car's tel.3939382435 


LANCIA YPSILON 1.2 benzina, argen- 
to bicolor, km. 124000, abs, clima, ser- 
vo, airbag guida, passeggero, laterali, 
fendinebbia, tagliandata, collaudata, 
ritiro usato, finanziamenti in sede, 
garanzia legale di conformita’, € 5350. 
Gabry car's, tel. 3939382435. 











JEEP RENEGADE aziendali 2016, 1.6 e 20 
mjet anche 4wd e cambio aut. da € 18.500. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Codroipo 
Tel. 0432 908252 - Cell. 338 8584314 


LANCIA YPSILON 1.2 bz Diva, nera, 
bella, uniproprietario anno 2010 € 
5700. Aut.0.K. tel. 0432849333 cell. 
3939890726 sito www.autoranzani. it 





KIA CARENS 1.6 bz/gpl nuovo, abs, 
clima, servo, airbag guida, passeg- 
gero, collaudata, tagliandata, ritiro 
usato, finanziamenti in sede, garanzia 
legale di conformita’ € 4450. Gabry 
car's tel. 3939382435 


LANCIA LYBRA 2.4 diesel, abs, clima, 
servo, airbag guida, passeggero, late- 
rali, sedile regolabile in altezza, cerchi 
in lega, fendi. interni in alcantara per- 
fetta, tagliandata, collaudata, ritiro 
usato, finanziamenti in sede, garanzia 
legale di conformita’ € 2450. Gabry 
car's, tel. 3939382435 


LANCIA MUSA 1.3 mjet automatica, 
uniproprietario, 5 porte, km. 115000, 
abs, clima, servo, airbag guida, pas- 
seggero, laterali, sedile regolabile in 
altezza auto per neopatentati collau- 
data, tagliandata, ritiro usato, finan- 
ziamenti in sede, garanzia legale di 
conformita '€ 5350. Gabry car's tel. 
3939382435 














MAZDA 2 1.2 motore a catena 5 por- 
te bluetooth originale Mazda con 
comandi vocali € 5700. Aut.0.K. tel. 
0432849333 cell. 3939890726 sito 
Wwww.autoranzani. it 


MAZDA 5 Monovolume 7 posti, 
anno 2011 con gancio traino € 7900. 
Aut.0.K. tel. 0432849333 cell. 
3939890726 sito www.autoranzani. it 


M-B E 350 cdi coupé pack amg 2012 xeno/ 
led, nav, pelle, tagl. mercedes € 22900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Codroipo 
Tel. 0432 908252 - Cell. 338 8584314 


MEGANE BERLINA Intense energy 
1.5 Dci, 110 cv. Emissioni CO2 85 g/km, 
anno 2017, km 15.000 circa. Climatiz- 
zatore, cruise control, park distance 
control, Start/Stop automatico, cerchi 
in lega, Abs, Esp. Disponibile anche 
con cambio automatico Edc 16.500 
€. 15.300. Autonord Fioretto - Udine - 
Tel. 0432 284286 

















riguardo. 


MEGANE SPORTER Intense energy 
1.5 Dci 110 cv. Emissioni C02 95 g/km, 
anno 2017, km 15.000 circa. Sistema di 
navigazione, volante in pelle e multi- 
funzione, computer di bordo, cerchi 
in lega. Disponibile anche con cambio 
automatico Edc 16.300 €. 15.900 €. 
Autonord Fioretto - Udine - Tel. 0432 
284286 


MERCEDES CITAN 1.5 109 cdi furgo- 
ne lungo, 2015, km 99.959 € 9.750+iva. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co- 
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


MINI COUNTRYMAN 1.6 diesel km. 
90.000, uniproprietario, doppio tetto 
panoramico, start and stop, abs, cli- 
ma, servo, airbag guida, passeggero, 
laterali, collaudata, tagliandata, ritiro 
usato, finanziamenti in sede, garanzia 
legale di conformita’ € 12900. Gabry 
car's, udine tel. 393938243 


OPEL ASTRA sw. 1.7 cdti 110/130cv, 
vari colori, 2013/2014, aziendali, da € 
8.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


OPEL CORSA 1.2 enjoy 3 porte, km. 
107000, abs, servo, clima, airbags, 
collaudata, tagliandata finanziamenti 
in sede garanzia legale di conformita’ 
ritiro usato € 4650,. Gabry car's tel. 
3939382435 


OPEL CORSA 4a serie 1.0 a catena 3 
porte bianca km 100.000 circa, idea- 
le neopatentati € 3900. Aut.0.K. tel. 
0432849333 cell. 3939890726 sito 
www.autoranzani. it 


OPEL INSIGNIA 2.0 cdti berlina e S.w., 
2012/2014 anche cambio aut., da € 
8.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


OPEL MERIVA 1.7 diesel, km. 91000, 
abs, clima, servo, airbag guida, pas- 
seggero, laterali. collaudata, taglian- 
data, ritiro usato, finanziamenti in 
sede, garanzia legale di conformita’ € 
5350. Gabry car's tel. 3939382435 





























OPEL MERIVA, 1.4 enjoi benzina, 
abs, clima, servo, airbags, collaudata, 
tagliandata ritiro usato finanziamenti 
in sede garanzia legale di conformita’ 
€ 5650. Gabry car's, tel. 3939382435. 


diun pub di Edimburgo. 
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RENAULT MEGANE 1.5 110cv dci 
sport tour energy gt line - colore: nero 
met. - anno: 2013 - prezzo: 10.500€. 
Manni Elle&Esse - Feletto Umberto - 
Tel. 0432 570712 





Dohail17 marzo. 


ma, servo, airbag guida, passeggero, 
fendinebbia collaudata, tagliandata, 
ritiro usato, finanziamenti in sede,- 
garanzia legale di conformita’ € 2950. 
Gabry cars tel.3939382435 





PEUGEOT 208 1.2 82cv vti benzina 
access (5 porte) - colore: bianco - 
anno: 2012 - prezzo: 7.000€. Manni 
Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712 


RENAULT TRAFIC t27 2.0 dci/115 pc- 
tn passenger 9 posti, 2012, € 13.500. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co- 
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 





PEUGEOT 3008 1.6 Hdi, guida alta, 
consumi ottimi, cambio automatico 
e sequenziale € 10.000. Aut.0.K. tel. 
0432849333 cell. 3939890726 sito 
www.autoranzani. it 


PEUGEOT 307 14 bz 5 porte km 
100.000, molto bella, clima, servo, 
abs € 4200. Aut.0.K. tel. 0432849333 
cell. 3939890726 sito www.autoran- 
zani. it 


PEUGEOT 308 1.6 8v e-hdi 112cv 
stop&start sw access 12/2012 € 8.900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co- 
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


PEUGEOT 308 1.6 e-hdi 115 cv bu- 
siness, nav, bt, led, 2014/2015 da € 
12.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


PEUGEOT 508 s.w. 2.0 hdi 163cv cam- 
bio aut. ciel business, nav, km 99.500 
€ 12.900. Vida - Latisana Tel. 0431 
50141 - Codroipo Tel. 0432 908252 - 
Cell. 338 8584314 


RENAULT CLIO 1.2 benzina, unipro- 
prietario, abs, clima, servo, airbag 
guida, passeggero, sedile regolabile 
in altezza, fendi.auto per neopatentati 
collaudata, tagliandata, ritiro usato, 
finanziamenti in sede, garanzia lega- 
le di conformita’, € 4550. Gabry car's 
tel.3939382435 


RENAULT KANGOO vettura 5 posti, 
1.5 Dci con nuove bronzine Renault 
modificate, come raccomandato dalla 
casa, spaziosissimo € 4900. Aut.0.K. 
tel. 0432849333 cell. 3939890726 
sito www.autoranzani. it 


























RENAULT TWINGO 1.1 benzina, km. 
61000, uniproprietario, servo, air- 
bag guida, passeggero, neopatentati 
collaudata tagliandata ritiro usato 
finanziamenti in sede garanzia lega- 
le di conformita’ € 2950. Gabry car's 
tel.3939382435 


SEAT ALTEA 1.9 style tdi, 5 porte, 
abs, clima, servo, airbag guida, 
passeggero tagliandata, collau- 
data, ritiro usato, finanziamenti 
in sede, garanzia legale di con- 
formita’, € 5950. Gabry car's, tel. 
3939382435 


SEAT IBIZA 1.4 Tdi 3 p. nera, clima, 
servo, abs,cerchi, meccanica VW 
km 140.000 € 3400,00. Aut.0.K. tel. 
0432849333 cell. 3939890726 sito 
www.autoranzani. it 


SKODA SW SUPERB SW 2.0 TDI 170 
cv DSG - ANNO 2010. Autostile, Ca- 
stions di Strada, cell. 3488085998 - 
0432769183 


SKODA OCTAVIA 2.0 tdi cr wa- 
gon executive plus full opt. 2016 
km 66.000 € 17.900. Vida - La 
tisana Tel. 0431 50141 - Codroi- 
po Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


SUBARU JUSTY 4x4,g3x, 1.3, bz/ 
gpl, abs, clima, servo, airbag gui- 
da, passeggero € 2950 oppure € 
3450 con la bombola nuova col- 
laudata, tagliandata, ritiro usato, 
finanziamenti in sede,garanzia le- 
gale di conformita’, €. Gabry cars 
tel.3939382435 


SUZUKI WAGON r 4x4 1.3 benz. uni- 
proprietario, 4 ruote motrici, abs, cli- 























TOYOTA YARIS 1.4 Tdci km 115.000 
tagliandati in Toyota 5 porte, serie 
prodotta in Giappone, indistruttibi- 
le € 3500. Aut.0.K. tel. 0432849333 
cell. 3939890726 sito www.autoran- 
zani. it 


TOYOYA AYGO 1.0 12v 68cv vvt-i cam- 
bio aut. (3 porte) - colore: nero met. 
- anno: 2007 - prezzo: 4.800€. Man- 
ni Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712 


VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN 1.6 
TDI 110 cv DSG ANNO 2014. Autostile, 
Castions di Strada, cell. 3488085998 
- 0432769183 


VOLKSWAGEN GOLF vi 1.6 105cv tdi 
comfortline b.m. tech - colore: azzurro 
met. - anno: 2011 - prezzo: 11.400€. 
Manni Elle&Esse - Feletto Umberto - 
Tel. 0432 570712 


VOLKSWAGEN GOLF vi 2.0 140cv 
tdi highline (5 porte) - colore: bianco 
- anno: 2010 - prezzo: 11.000€. Man- 
ni Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712 


VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 
140 cv SPORT&STYLE - ANNO 2013. 
Autostile, Castions di Strada, cell. 
3488085998 - 0432769183 


VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI 140 
cv HIGHLINE 7posti - ANNO 2014. 
Autostile, Castions di Strada, cell. 
3488085998 - 0432769183 


VW POLO 1.6 tdi 90cv dpf 5 porte 
highline, 12/2013, km 98.789, € 9.500. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co- 
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 


VW TIGUAN 2.0 tdi 140 cv trazione 
integrale 4motion 2013 km 88.000 € 
16.500. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314 





























World cup, in programma a 


VNVINILLIS VT130 OLYVSN.1 » VNVINILLIS VTTIO OLVSN.1 e VNVINILLIS VTTIC OLYSN.1 » VNVINILLIS YT1IC OLYSNA 





50 | Olimpiadi 


PyeongChang 2018 


Anello di fidanzamento 
con la sua medaglia 


ci sarà lavoro per un orafo 
di Brunico: Dominik Windisch, 
bronzo nel biathlon, con un 
pezzo della medaglia olimpica 
vuole far creare l’anello di 
fidanzamento «per la mia 
morosa». L'ha detto ieri al 
termine della premiazione 
solenne in Corea. E potrebbero 
arrivare anche altre medaglie 
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La tedesca Geisenberger 
al bis olimpico 


Natalie Geisenberger (nella 
foto) ha bissato il successo di 
Sochi 2014 confermandosi 
campionessa olimpica nello 
slittino. Latedesca ha preceduto 
la connazionale Dajana 
Eitberger. Completa il podio il 
canadese Alex Gough. Per 
quantoriguardale italiane, 
decimo posto per Andrea 





Voetter, 142 Sandra Robatscher. 





perluie per l’Italia. 


LS 





Momenti di 
gloria olimpica 
per l’Italia: 
ecco la 
medaglia d’oro 
Arianna 
Fontana e 
quella 
d’argento 
Federico 
Pellegrino, 
ottenute nello 
short track e 
nel fondo 


Arianna & Chicco d’oro e d’argento 


La Fontana domina i 500 metri nello short track, Pellegrino nella sprint di fondo si piazza secondo per 22 centimetri 








di Guido Surza 


L'Italia s'è desta con una dop- 


pietta: oro e argento. E stata delresponso ufficiale era do- studiando traiettorie e situa- Nella gara femminile la sve-  Roest; bronzo al coreano Kim O © 

una grande giornata olimpica vuta proprio alla scorrettezza zione a terra della neve, che dese Stina Nilsson ha vinto Min Seok. 5 à i 

azzurra in Corea: la valtelline- della padronadicasa. cadendo copiosa riempiva i davanti alla norvegese Mai- Una gioia immensa è stata o 5 É 

seArianna Fontanaha vintoi È stata una medaglia al fo- “binari” della tecnica classica — ken Caspersen Falla e alla rus- anche quella della 17enne sta- è Ss = e o 

500 metri nello short track, il tofinish anche quella di Pelle- rendendo meno scorrevole la sa Yulia Belorukova. Gioia ca-  tunitense con gli occhi a man- ret 

valdostano Federico Pellegri- grino: ha battuto il russo (con sciata. Ha perso l’oro perché nadese nel doppio misto del dorla Chloe Kim. Ha vinto 1 Germania 04 24 2 

no ha ceduto soltanto al“mo- bandiera neutrale) Alexander il norvegese su una salita se curling: in finale sconfitta la nella terra dei padri, partendo 

stro” norvegese Johannes Bolshunovper soli due cente- n'è andato col suo passo di Svizzera. Bronzo alla Russia. dagli Usa: dalla California a 2 Olanda 1 23 

Hoesflot Klaebo nella sprint simi di secondo. “Chicco” ha corsa come un capriolo, sal- Ancora medaglie per l’O- Seulandata e ritorno, un viag- 

di fondo a tecnica classica. gio a ritroso rispetto a quello 3 Norvesia 35 E 
Non succedeva dal 1994 fatto dai suoi genitori più di 8 

(Olimpiadi di Lillehammer) E î 7 g R R î trent'anni fa. Ha volteggiato 

che la portabandiera azzura (Combinata: finalmente Hirscher vince un’Olimpiade, Italia ko sulla tavola dello snowboard —— 4 Canada — 34 3 

vincesse poi un oro. Allora specialità halfpipe. Una car- 

toccò a Deborah Compagno- riera davanti: alle Olimpiadi 5 Usa S| 12 

ni. E perla Fontana è soltanto Sei coppe del mondo vinte, dov’è dominatore quasi di Sochi poteva già esserci, 

la prima gara a questi Giochi. ma finora nessuna medaglia assoluto. Dunque lo sci ma non aveva ancora 14 anni. 6 Francia i I 

Nonostante i 28 anni ancora olimpica. L’austriaco Marcel alpino, in mezzo alle raffiche Il suo “back to back” in rota- 

da compiere, è alla sua quinta Hirscher (nella foto) ieri ha che hanno fatto accorciare i zione lo sanno eseguire in po- È 

Olimpiade: nella storia d’Ita- sfatato questo personale tracciati, è partito ai Giochi. chi. Un oro meritatissimo da- 7 Svezia 27 09 KO 

lia “invernale” è stata (a Tori- tabù andando a vincere la Con poca gioia per l’Italia: vanti alla cinese Jiayu Liu e al- 

no 2006) la più giovane meda- combinata alpina (discesa miglior azzurro Innerhofer la connazionale Arielle Gold. 8 Austria DI 10) 10) 

gliata. All’oro di ieri vanno libera + slalom speciale), (14°), mentre Fill e Paris sono Dopo la vittoria del coetaneo 

sommati un argento e quattro ovverolagaraincuierameno usciti nello slalom. Dietro are Red Gerard, pure statuniten- 9 CI 

bronzi olimpici. Arianna ha favorito. Potrebbe quindi Hirscher, nell’ordine, i se, Chloe è un’altra “millen- 

vinto per 22 centimetri sulla centrare un clamoroso tris francesi Alexis Pinturault e nials” che si piazza sul tetto 

coreana Choi, che poi però è conilgigante e lo slalom, Victor Muffat-Jeandet. del mondo. 10 Corea delSud 1 O 1 


stata squalificata proprio per 


LI garzie ip carota 


3] UTI del GEMONESE 


come ha affrontato l’ultima 
curva appaiata all’azzurra. 
L’interminabile attesa prima 


sempre giocato d’astuzia, tec- 
nicae tattica nelle varie fasi di 
qualificazione verso la finale, 


tellando sugli sci stretti. Ma al- 
la fine la gioia è stata immen- 
saper tutti e tre sul podio. 








GIGIZONNNGIIZO, 


FORESTE, UOMO, 


landa dal pattinaggio di velo- 
cità: nei 1.500 oro a Kjeld 
Nuis sul connazionle Patrick 
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GIORGIO, TIERE MOTUS 
"a ECONOMIA fe CIN MV Tal=fe F-\NE{ ozio NC NO,OEa 1010) 
ù i _ nel Friuli Vanna ian Venerdì 15.00-19.00 


I Sabato, Domenica e festivi i n 
# PE "a 9.00 - 13.00 | 15.00 - 19.00 Sabato, Domenica e festivi 
1 Colli 9.00 - 13.00 | 15.00 - 19.00 


Chiuso Il giorno di Pasqua 
Mii Chiuso il giorno di Pasqua 
i Altri giorni su prenotazione 


— VENZONE 


Li 


VE 


Visite guidate: Mostra Internazionale 


al Centro Storico 
alla Cripta delle Mummie 
ai Musei 


di Illustrazione per l'Infanzia 


alla Mostra Internazionale 
di Illustrazione per l’Infanzia 


INFO: Pro Loco "Pro Venzone" -TelFax 439 0432 985034 





e-mail: provenzone@libero.it - web: www.venzoneturismo.it 
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Veneti al completo 
domenica al Carnera 


Dimenticare la gara d’andata è 
uno degli imperativi in casa Gsa 
in vista della sfida alla Tezenis 
Verona. La squadra scaligera un 
girone fa annaspava, ma arriva al 
Carnera con un ruolino di nove 
vittorie nelle ultime undici gare. 
È una delle squadre più in forma 
del torneo, e domenica scorsa ci è 
voluta una Fortitudo perfetta per 
superarla. Non c’è da stupirsi, 
perché all’inizio del torneo la 
Tezenis era indicata da più parti 
come una delle pretendenti ai 
primi 4-5 posti nel girone Est: in 
sostanza una squadra a pari 
livello della Gsa. Dopo ventuno 
turni la classifica dice proprio 
questo: entrambe le squadre 
sono a quota 26 punti, e lo 
scontro diretto ha un peso 
specifico notevole nella volata 
per il quarto posto. Scaligeri in 
buona forma e con l’organico al 
completo. leri, intanto, la società 
veneta ha diramato una nota per 
smentire le voci di una cessione 
di Iris Ikangi a Rieti. Ikangi, ala 
classe 1994, è esploso con la 
maglia di Pavia in occasione delle 
Finali Nazionali Under 19 Elite 
disputate a Gorizia e Monfalcone 
nel 2013 su organizzazione di 
Davide Micalich e il suo staff. 
(8.p.) 


SERIE C GOLD » L'intervista della settimana 


P (FITTA cn 
Pinton-Benevelli mettono 


) IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI 





Te d 







la coppa Italia nel mirino 


La loro è una corsa contro il tempo per essere a disposizione il 2 marzo con Biella 
La guardia la prossima settimana sara a pieno regime, l’ala è un po’ più in ritardo 


di Giuseppe Pisano 
D UDINE 


Senza i due specialisti del tiro 
da tre punti, la Gsa fatica. Sta 
pesando molto l’assenza di 
Mauro Pinton e Andrea Bene- 
velli, bersagliati dalla sfortuna 
in un gennaio nerissimo. I due 
giocatori proseguono nel pro- 
gramma di recupero, ognuno 
conle proprie tempistiche, ma 
con un obiettivo comune: es- 
serci per la sfida contro Biella 
nei quarti di finale di Coppa 
Italia, venerdì 2 marzo aJesi. 
Cominciamo dal vicecapita- 
no Mauro Pinton, il più vicino 
al rientro. Dall’operazione-bis 
al quarto metacarpo della ma- 
no sinistra è trascorso quasi 
un mese. Dopo la prima opera- 
zione ci fu una corsa contro il 
tempo per permettergli di rien- 
trare in occasione del derby, 
stavolta l’Apu preferisce azze- 





rare ogni rischio. Messo alle 
spalle il periodo più difficile, 
complicato da un forte attacco 
influenzale, Pinton si sta rimet- 
tendo in sesto. Da una decina 
di giorni si sta allenando senza 
palla, atleticamente è a buon 
punto. Con tutta probabilità la 
prossima settimana riprende- 
rà ad allenarsi a pieno regime, 
utilizzando anche la mano si- 


LE PAROLE 
DI MICALICH 


Senza di loro 
le difese avversarie 
si chiudono nel bunker 





In alto, Andrea Benevelli assieme 
aVeideman.A fianco, 

Mauro Pinton ascolta 

le istruzioni di coach Lino Lardo 


nistra. In casa bianconera fil- 
tra ottimismo, per le Final 
Eight Pinton cela può fare. 
Andrea Benevelli è legger- 
mente più indietro, essendosi 
operato due settimane dopo 
Pinton. L'intervento all’ulna 
del braccio sinistro è perfetta- 
mente riuscita, il figlio d’arte 
pesarese ha già ripreso ad alle- 
narsi atleticamente. Difficile 


valutare le tempistiche di recu- 
pero, anche se un po’ tutti in 
casa Apu confidano di avere 
anche Benevelli per la sfida di 
Coppa. Se ne saprà di più do- 
po le radiografie di controllo 
che il medico sociale Fabio Pi- 
nat effettuerà a entrambi en- 
tro la fine della settimana. 

Il general manager bianco- 
nero Davide Micalich conside- 
ra fondamentale il rientro dei 
due giocatori per scardinare le 
difese avversarie: «Ci sono ve- 
nuti a mancare due giocatori 
importantissimi nell’econo- 
mia della squadra, a cui danno 
una dimensione perimetrale. 
Sono due tiratori mortiferi, 
uno nel reparto piccoli e uno 
nel reparto lunghi. In questo 
momento ci manca una di- 
mensione di gioco, e le difese 
avversarie si chiudono nel 
bunker». 
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L'INIZIATIVA 


Promozione 
“One love” 
per il derby 
con Verona 


D UDINE 


San Valentino è anche la festa 
degli innamorati del basket e 
dell’Apu Gsa in particolare. La 
società bianconera, infatti, ha 
pensato a una promozione ad 
hoc perle coppie in occasione 
della partita di domenica fra 
Gsa Udine e Tezenis Verona. 
“One love - Un derby da batti- 
cuore” è lo slogan con cui vie- 
ne presentata l'iniziativa lan- 
ciata proprio a ridosso di San 
Valentino. La società bianco- 
nera ha deciso di premiare 
l'affetto degli oltre duemila 
abbonati, che potranno acqui- 
stare un biglietto a prezzo ri- 
dotto perla propria dolce me- 
tà recandosi alla Basketball 
House di Città Fiera a Marti- 
gnacco, aperta ogni pomerig- 
gio dalle 15 alle 19. 

Questi i prezzi perla sfida ai 
veronesi: tribuna libera 10 eu- 
ro (ridotto 5), tribuna numera- 
ta 15 euro (ridotto 8), parterre 
argento 25 euro (ridotto 12), 
parterre oro (ridotto 15), setto- 
re ospiti 10 euro (ridotto 5). I 
biglietti per la partita contro 
la formazione scaligera sono 
in vendita anche in tutte le ri- 
cevitorie Vivaticket-Best 
Union e on-line sul sito viva- 
ticket.it. 

Nel girone Est di A2, intan- 
to, va segnalata la vittoria di 
Jesi a Bergamo nel posticipo. 
Un 86-99 in cui spiccano i 47 
punti di Kenny Hasbrouck, 
autore di una prestazione ma- 
iuscola: 10 su 12 da due, 8 su 
15 da tre e 3 su 3 ai liberi. La 
compagine marchigiana, do- 
po una seconda metà di giro- 
ne d’andata in picchiata, ha ri- 
preso quota con l'ingaggio 
dell'ex serie Al Marques 
Green: con lui in cabina di re- 
gia 4quattro vittorie e una so- 
la sconfitta, in volata a Trevi- 
so. Per i play-off, quindi, c’è 
da fare i conti anche con Jesi, 
che fra due settimane ospite- 
rà proprio la Gsa nel posticipo 
della 23° giornata. (&P.) 





Venaruzzo nei panni del super-eroe 


La guardia ha firmato la rimonta di Codroipo: «Abbiamo vinto di squadra» 


Un ragazzo di vent'anni ha in- 
dossato i panni del supereroe sa- 
bato scorso conducendo la Blue- 
nergy Codroipo verso una vitto- 
ria che a otto minuti dalla fine 
sembrava ormai svanita. Rimon- 
tando dal -14, i biancorossi gui- 
dati da uno scatenato Giovanni 
Venaruzzo sono riusciti a scon- 
figgere Padova e, alla luce dei ri- 
sultati domenicali dagli altri 
campi, hanno guadagnato due 
punti rispetto alla zona retroces- 
sione diretta (ora a più 6). In- 
somma, una bella iniezione di fi- 
ducia per la truppa codroipese 
in vista dei prossimi impegni 
ravvicinati: domenica la trasfer- 
ta ad Arzignano, mercoledì 21 il 
derby casalingo contro la Calli- 
garis Csb Corno di Rosazzo e in- 
fine domenica 25 un’altra tra- 
sferta a Riese Pio X. 

«I due punti contro Padova - 
dice Venaruzzo — sono stati mol- 
to importanti sia perla classifica 
che per il morale. Uscire dal mo- 
mento che stavamo vivendo, co- 





stellato da quattro sconfitte con- 
secutive, era fondamentale. Sa- 
bato, sapevamo di non avere gio- 
cato un ottimo terzo quarto e 
non volevamo sprecare quello 
che di buono avevamo costruito 
a inizio partita. Nel rush finale, 
abbiamo reagito di squadra». 

A causa dell’infortunio del 
play titolare Demarchi, ha avu- 
to maggiore spazio nelle ultime 
settimane, anche nella posizio- 
ne di regista nonostante lei sia 


una guardia. Sensazioni? 

«Mi sono adattato per il bene 
della squadra cercando di fare il 
meglio possibile». 

La società codroipese, d’ac- 
cordo con il San Vito al Taglia- 
mento di serie D Fvg, ha cerca- 
to di farla giocare di più con la 
formula del doppio tessera- 
mento, però non sempre lei è 
stato disponibile visti i numeri 
impegni concomitanti. Dispia- 
ciuto? 


«È un'opportunità per aiutare 
la società in cui sono cresciuto, 
ma non sempre ci posso essere. 
La precedenza è per la Bluener- 
gy, ovviamente». 

Tornando a Codroipo, guar- 
date ancora la classifica verso 
l’alto oppure solo verso il bas- 
so? 

«E vero che ci siamo allonta- 
nati dalla zona rossa, ma per 
quanto ci riguarda dobbiamo 
pensare a ogni partita come se 
fosse quella decisiva per ottene- 
re puntiinottica salvezza». 

La vostra mente è rivolta 
esclusivamente ad Arzignano 
oppure state pensando già al 
derbyconla Calligaris? 

«Testa ad Arzignano. È un 
match chiave contro una squa- 
dra che si trova a tre punti sopra 
di noi in classifica. I due punti sa- 
rebbero fondamentali perché ci 
permetterebbe di accorciare le 
distanze, ma soprattutto di cen- 
trare il 2-0 nel doppio confron- 


to». (m.f.) 








ZONA PRESS 


Il ritorno del Gallo. Nella di- 
sperata rincorsa verso la salvezza, 
Montebelluna le sta provando tut- 
te. Dopo avere cambiato allenato- 
re qualche settimana fa, sacrifi- 
cando un'istituzione come coach 
Mazzariol, la compagine trevigia- 
na ha rifirmato Andrea Galiazzo 
che nella scorsa stagione aveva 
prodotto 7,7 punti e 3,4 assist di 
media in 16 partite. Il “Gallo” ha 
esordito vincendo domenica scor- 
sa contro Arzignano e sabato scen- 
derà in campo a Corno dove ha la- 
sciato un ottimo ricordo. 

Un friulano a Roma. Il classe 
1998 Umberto Cattaruzzi a inizio 
stagione era passato in prestito 
dalla Cbu Udine alla Stella Azzurra 
Roma e di recente è finito alla Nuo- 
va Lazio Pallacanestro che ha sede 
a Riano, un comune di 10587 ani- 
me nell’area della Capitale. Si trat- 


RITORNA IL GALLO 


di MASSIMO FONTANINI 


ta di uno step maggiore per Catta- 
ruzzi che nella scorsa stagione ha 
indossato la maglia della Blue Ser- 
vice Collinare Fagagna di C Silver, 
mentre ora gioca nel girone laziale 
di C Gold. 

Che Jadran. Colpaccio dei plavi 
che nel turno precedente hanno 
fermato la corazzata Oderzo fa- 
cendo un favore anche a Calligaris 
e Falconstar Monfalcone nella cor- 
sa a uno dei primi quattro posti 
nella griglia play-off. Domenica, a 
Opicina, arriverà un’altra grande 
del girone, ovvero Jesolo, che sarà 
senza lo squalificato (tre gare) 
Matteo Maestrello. 

Test play-off. Il calendario ri- 
serverà alla Falconstar, nelle pros- 
sime quattro giornate, impegni 
molto tosti: dall’Oderzo allo Ja- 
dran, dallo Jesolo alla capolista so- 
litaria San Vendemiano. 
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CALCIO DILETTANTI » Il punto sulla Promozione 


Flaibano alla Vasco 
con ‘‘va bene così” 
Zero vittorie udinesi 


Pericolo scampato per la capolista sul campo di Casarsa 
Oltre alla Valnatisone ko anche Tarcentina, Aurora e Fulgor 





di Simone Fornasiere 





Non è stata certo una domeni- 
ca da ricordare per le dieci com- 
pagini udinesi di Promozione 
visto che, per la prima volta in 
stagione, la giornata si chiude 
senza nemmeno una vittoria 
da parte di una provinciale. 

Va bene, va bene così. La canta- 
va Vasco Rossi nel 1984, lo può 
cantare oggi il Flaibano dopola 
trasferta di Casarsa che, come 
volevasi dimostrare, poteva na- 
scondere insidie che si sono 
poi confermate anche e soprat- 
tutto in virtù di un tempo, il pri- 
mo, regalato dai gialloneri udi- 
nesi che, una volta riequilibra- 
te le sorti dell'incontro, hanno 
visto opposti protagonisti i due 
giocatori accomunati dal suffis- 
so “in” a chiudere il loro cogno- 
me. Cassin quello negativo 
nell’atterrare Toffolo dentro l’a- 
rea di rigore, Cristin (che nel 
1984, peraltro, compiva un an- 
no) quello positivo nel fermare 
il tiro dagli undici metri di Ajo- 
la. 

Il FiumeVeneto/Bannia ac- 
corcia di due punti, ma consci 
che non sempre si possa vince- 
re e per come sì era messa, a 
Flaibano possono comunque 
sorridere e guardare ad un altro 
segnale positivo della stagione. 
Il lato positivo. Lo possono con- 
siderare tale anche la Pro Cervi- 
gnano e il Gonars che rientrano 
dalle rispettive trasferte con pa- 
reggi senza reti. Per i gialloblu 
di Tortolo, in casa della Juventi- 
na, positivo l’aver allungato la 
striscia positiva di risultati e 
aver evitato il sorpasso in classi- 
fica degli isontini, per i neraz- 
zurri gonaresi un punto in casa 
del Sesto/Bagnarola che per- 
mette di restare attaccati al tre- 
no di squadre in lotta per evita- 
re i play-out. Certamente fon- 
damentale, sull’agenda di mi- 
ster Paviz, l'appuntamento di 
domenica prossima ospite 
quel San Quirino che, attardato 
quattro punti, proverà a ridur- 
re lo svantaggio. Vietato sba- 
gliare: ridare linfa a una diretta 
avversaria potrebbe rivelarsi 
una problema insanabile. 
Giornata nera. È quella che han- 
no vissuto le restanti cinque 
portacolori udinesi. Continua 
in tutta la sua intermittenza la 
Valnatisone che, ancora una 
volta, non riesce a unire due vit- 
torie consecutive, cosa riuscita 





Una fase della gara di domenica tra Tarcentina e Pro Gorizia 


una sola volta in stagione. Sem- 
bra essersi fermato alla vittoria 
di Flaibano, datata ultima di an- 
data, il Camino che, con la pri- 
ma sconfitta interna stagiona- 
le, vede addirittura alla stessa 
distanza di punti la zona 
play-off e quella play-out. Capi- 
tolano di misura, opposte a tre 











Udine City raggiunta al 2° posto da Palmanova 


Non conosce ostacoli la corsa in testa al campionato 
regionale di calcio a 5 del Pordenone che supera il 
Lignano e incamera la quattordicesima vittoria in 
altrettante gare disputate. Milanese, Grzelj e 
l’autorete di Scaramuzza aprono il tris dei ramarri che, 
ainizio ripresa, subiscono il parziale ritorno degli 
ospiti in rete due volte con Taviani. Ci pensa, poi, 
ancora Milanese a chiudere i giochi in favore della 
capolista fissando il poker. Alle sue 





spalle non va oltre il pari in casa della 
Clark Udine (doppietta di Pintar e 
Dokaj) l’Udine City (Figel, Turolo e 
Sansica) ora raggiunto al secondo posto 
dal Palmanova che travolge a domicilio 
la cenerentola Poggio mettendo in 
mostra un super Contin autore di otto 
delle 23 reti totali amaranto. Poker 
casalingo, firmato dalla doppietta di 
Texeira e dalle singole di Kusterle e 
Spatafora, del Manzano che supera una 
Torriana (nella foto Sgura) cui non 


basta la rete del momentaneo pareggio 
firmato da Dimarch. Dilaga la Futsal Udinese, che non 
lascia scampo al malcapitato Martignacco, tris esterno 
firmato dalla doppietta di Moras e da Zaami del 
Maniago vincente sul campo del Tergesteo. In serie B, 
dopo il turno di riposo osservato per la disputa dei 
campionati europei di Slovenia, tornerà in campo 
sabato il Maccan Prata ospitando la capolista Petrarca 
che si presenterà in Friuli, imbattuta, con il cospicuo 
bottino di 14 vittorie e 1 pareggio. Chissà, magari, ai 
pordenonesi non riesca di chiudere carnevale con uno 
scherzo alla prima della classe. (S.f.) 


corazzate, Tarcentina, Aurora e 
Fulgor con le prime due che so- 
gnano dopo il momentaneo pa- 
reggio raggiunto, mentre i rossi 
i Godia si illudono per un tem- 
po, il primo, chiuso in vantag- 
gio in casa dell’Ism che, nella ri- 
presa, completa la rimonta. 
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I NOSTRI 11 


Arabia e San Giovanni, attacco 
che non da punti di riferimento 





| I NOSTRI 11 >> Promozione 





192 giornata 








Largo ai giovani: ecco 
la politica del Prata 


M Largo ai giovani. È probabilmen- 
te il motto che va per la maggiore in 
casa Prata Falchi visto che domeni- 
ca, nella trasferta di Porcia, la squa- 
dra di mister Claudio Moro presenta- 
va in distinta ufficiale ben 13, dei 18 
giocatori ammessi, nati dopo il 
1998. Nove sono scesi in campo: sei 
dall'inizio, tre a gara in corso consi- 
derando che nei cambi effettuati 
hanno fatto ingresso sul terreno di 
gioco Antonioli (’98), Brichese ('01) 
e Trevisiol ('99) in luogo di Barzan 
('00), Fabbro (’82) e Nicoletti ('99). 
M La prima volta. Non era mai suc- 
cesso al Flaibano di andare in svan- 
taggio in una gara esterna di cam- 
pionato. L’ha fatto, per la prima vol- 
ta, domenica sul campo di un Casar- 
sa che ha poi rischiato il colpo gros- 
so nel finale. | gialloneri udinesi, fi- 
nora, erano andati sotto nel punteg- 
gio solamente in due occasioni casa- 
linghe: contro il Prata Falchi dove 
poi riuscirono a ribaltare vincendo 
2-1 e con il Camino in quella che re- 
sta l’unica sconfitta di tutto il cam- 
pionato. 

M Ancora loro. Potrebbero essere 
considerati, in casa Santamaria, un 
vero incubo Stefano Bianco e Riccar- 
do Dimitrio della Spal che, dopo 
aver segnato agli udinesi nella gara 
di andata, si sono ripetuti anche in 
quella di ritorno. Niente male se con- 
siderato che, entrambi, hanno mes- 
so a segno tre reti personali a testa 
intutta la stagione di cui due proprio 
al Santamaria. (S.f.) 





M_| MARCATORI 














14 RETI 10 RETI 

Paliaga (Trieste, girone B) Polo (Prata Falchi, A), Santarelli (Santamaria, A), 
13 RETI Mormile (Zaule, B), Zubin (Primorje, B) 
Giordani (Torre, A) RETI — - — 
12 RETI Pecile (Flaibano, A), Quirici (Prata Falchi, A), Rinaldi 





Sangiovanni (Ism, B) 


(Sanvitese, A), Panozzo (Pro Cervignano, B), Petracci 
(Sistiana, B). 





M LE CLASSIFICHE 





Girone A Flaibano 48 punti; Fiume Veneto/Bannia 43; Sanvitese 39; Pravisdomini, 
Casarsa 31; Prata Falchi 30; Spal 27; Camino 25; Torre, Sesto/Bagnarola 24; Vivai 19; 
S.A. Porcia, Corva 18; Gonars 16; San Quirino 12; Santamaria 9. 

Girone B Pro Gorizia 47 punti; Ism 34; Pro Cervignano 33; Primorje, Juventina 32; 
Tolmezzo 31; Valnatisone 30; Zaule 29; Costalunga 27; Pro Romans/Medea 25; 
Trieste 21; Sistiana 20; Fulgor 18; Tarcentina 17; Aurora 14; Vesna 12. 


Poker esterno per il Corva di 
mister Giuseppe Geremia, 
tecnico chiamato a guidare il 
3-5-1-1 di settimana in cui, a 
farla da padrone, è la corposa 
linea mediana. 

Tra i pali Francesco Aiello, 
classe 1995, il quale si confer- 
ma para rigori, opponendosi 
a Gajsek del Vesna, in quello 
che è il suo quarto tiro dal di- 
schetto respinto in stagione. 
Davanti a lui linea difensiva di 
grande solidità ed esperienza 
aperta da Daniel Candotti, 
1990, ormai punto fermo del- 
la Pro Romans/Medea in cui è 
arrivato a dicembre, Mattia 
De Paoli, 1993, muro invalica- 
bile per le offensive della Ju- 
ventina e Stefano Bianco, 
1989, capace di impreziosire 
la positiva performance in ca- 
sa del Santamaria con la rete 
che ha chiuso i giochi. 

Corposo e con chiara pro- 
pensione realizzativa il quin- 
tetto in mediana dove, sugli 
esterni, c'è spazio per Sandro 
D’Andrea, 2000, alla terza pre- 
senza consecutiva in maglia 
Vivai in cui sta ergendosi a 
protagonista e Tommaso Cas- 


seler, 1986, esterno del Primo- 
rje con cui ha trovato la prima 
rete stagionale. 

Play-maker, con ruolo di co- 
pertura e impostazione della 
manovra, Daniel Cerne, 
1985, capace di un mancino 
chirurgico come dimostrato 
nella traiettoria dipinta in ca- 
sa della Tarcentina. Ai suoi la- 
ti, pronti a interdire e inserirsi 
in fase offensiva, Mattia Mi- 
chieli, 1991, autore di una 
splendida doppietta nel po- 
ker dei suoi e Matteo Zuliani, 
1996, artefice della splendida 
rete che ha costretto il Cami- 
no alla prima resa interna sta- 
gionale. 

Poco fisico, ma molto mobi- 
le il reparto avanzato in cui 
nel ruolo di trequartista sta- 
zione Marco Arabia, 1998, tra- 
scinatore del suo Corva con 
una tripletta e incaricato di 
servire negli spazi giusti Giu- 
seppe Sangiovanni, 1988, 
sempre più leader di una Ism 
che si sta trascinando sulle 
spalle come dimostrano le do- 
dici reti messe a segno nel cor- 
so di questa stagione. (Sf) 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 





SECONDA CATEGORIA 


Sorpresa Zompicchia: stop al Pertegada 


Ne approfitta la Maranese che rimane sola in testa alla classifica 


Sembrava poter essere un tur- 
no agevole per le due di testa 
dei rispettivi gironi chiamate 
ad affrontare, in entrambi i ca- 
si, le ultime due della classe. 
Non è andata così nel girone 
C, con lo Zompicchia che fer- 
ma sul pareggio il Pertegada 
consegnando di conseguenza 
la vetta solitaria alla Marane- 
se. 

Girone B. Continuano il loro 
viaggio appaiate in testa Sede- 
gliano e Udine United che col- 
gono i tre punti in maniera dia- 
metralmente opposta. Senza 
grossi patemi il Sedegliano 
che cala tris di reti sul campo 
del fanalino Ciconicco, di mi- 
sura l’Udine United capace di 
sbloccarla sul campo dell’Atle- 
tico Grifone grazie al solito 
Draga prima di ringraziare il 
proprio portiere Lorenzon abi- 
le nel respingere il rigore cal- 
ciato da Spizzo. 

Alle loro spalle perde terre- 
no, dopo la prestigiosa vittoria 
della settimana scorsa in casa 
del Sedegliano, il Tre Stelle co- 


RA LI 


Francesco Campagna, difensore 
dell’Ancona (Foto Marina Belaia) 


stretto al pari casalingo da un 
coriaceo Treppo Grande e av- 
vicinato, ora, al terzo posto da 
un’Ancona che conquista il 
suo decimo risultato utile con- 
secutivo servendo il poker alla 
malcapitata Majanese ripiom- 
bata in zona play-out. Giorna- 
ta negativa per Pagnacco e 
Rangers costrette alla resa ca- 





salinga: a quella di misura dei 
primi, che hanno consegnato 
il derby a un Moruzzo alla ter- 
za vittoria consecutiva, fa dav- 
vero rumore quella degli udi- 
nesi tramortiti nel punteggio 
(1-6) da un Caporiacco che 
brinda nel migliore dei modi a 
una vittoria che mancava dal 
15 ottobre. Sale al quinto po- 
sto, anch’essa ottenendo i tre 
punti a suon di reti, la Reanese 
corsara sul campo di un Cas- 
sacco che, perla seconda volta 
in stagione, subisce cinquina 
di reti tra le mura amiche. Col- 
paccio Blessanese in zona sal- 
vezza con la rete di Violino a 
suggellare la terza vittoria 
esterna consecutiva in casa di 
una Pasianese ormai senza vit- 
torie da sei turni. 

Girone C. Arriva dal campo di 
Zompicchia la sorpresa di gior- 
nata con la capolista Pertega- 
da che, fermata sul nulla di fat- 
to, perla prima volta in stagio- 
ne si vede costretta a lasciare 
la vetta del girone. In una gara 
che, probabilmente, avrebbe 


potuto trasformarsi nella pri- 
ma sconfitta esterna stagiona- 
le non fosse per il rigore sba- 
gliato dai padroni di casa con 
Donadonibus. Ne approfitta la 
Maranese che serve un poke- 
rissimo di reti al Lestizza, met- 
tendo in mostra la super cop- 
pia offensiva Motta-Banini e ri- 
trovandosi, invece, per la pri- 
ma volta in stagione in testa so- 
litaria della classifica. 

Riparte servendo tris ester- 
no in casa dello Strassoldo la 
Sangiorgina, blinda il quarto 
posto il Trivignano passando 
di misura in casa della diretta 
concorrente Flambro. Secon- 
da vittoria consecutiva per il 
Flumignano, cinico in casa del 
Porpetto grazie a una ripresa 
pressoché perfetta, continua 
nella sua alternanza di risultati 
l’Union 91 costretta al pari ca- 
salingo, senza reti, da un Mor- 
sano che, seppure nel com- 
plesso di una classifica defici- 
taria, conferma di sapersi 
esprimere meglio in trasferta 
rispetto alle gare casalinghe. 
Pareggio senza reti tra Centro 
Sedia e Torre per una divisio- 
ne della posta che soddisfa 
maggiormente gli ospiti che 
conquistano, così, il loro pri- 
mo punto del girone di ritor- 
no. (Sf) 
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VOLLEY » L'IMPRESA 


San Giovanni vince 
con mezza squadra: 
questo è carattere 


L’EstVolley senza Martina e Bratoni e con Corvi influenzato 
Adesso sono in arrivo tre sfide importanti in ottica salvezza 


di Alessia Pittoni 





Quanto accaduto domenica a 
San Giovanni al Natisone va al 
di là del mero risultato sporti- 
vo, che resta comunque un’otti- 
ma vittoria da tre punti contro 
l’Ata Trento, preziosissima per 
la corsa salvezza dell’EstVolley 
nel campionato di B1. Le friula- 
ne si sono rese protagoniste di 
un piccolo capolavoro di carat- 
tere e di forza mentale e, forse 
nel momento in cui la sfortuna 
si è accanita di più, hanno sa- 
puto tirare fuori il meglio da lo- 
ro stesse. 

La situazione, prima del fi- 
schio d’inizio della gara, era in- 
fatti a dir poco avvilente. Due le 
titolari assenti, vale a dire Ales- 
sandra Martina, vittima sette 
giorni prima di una distorsione 
alla caviglia, e Tania Bratoni, 
fermata lunedì scorso da uno 


RALLY 





stiramento muscolare. La cen- 
trale Tavagnutti, che aveva sal- 
tato il match precedente perun 
problema muscolare agli addo- 
minali, aveva ripreso ad alle- 
narsi solo giovedì mentre la pal- 
leggiatrice De Cesco continua a 
convivere con il parziale distac- 
co del tendine d'Achille che le 
procura forti dolori. Come se 
non bastasse, anche il tecnico 
Corvi, colpito dall’influenza, 


CAPITAN 
ZANUTTIGH 


6 6 Gara epica 


ma queste siamo noi: 
nelle difficoltà ci esaltiamo 





Un primo piano di Giorgia Fabris. 
In alto, selfie dell’EstVolley 


non ha potuto guidare la squa- 
dra dalla panchina. «Domenica 
— racconta la capitana Federica 
Zanuttigh, che non ha ancora 
esordito quest'anno a causa 
della rottura del malleolo rime- 
diata a settembre, il primo se- 
gnale che la fortuna aveva ini- 
ziato a guardare altrove — tutte 
abbiamo dato il massimo, a 
partire dal vice allenatore Ema- 
nuele Rizzi che ha dato tran- 


Bravi sceglie la Peugeot per il Wrc 


Nuova sfida per il pilota udinese nel campionato italiano 


Una nuova sfida per Filippo 
Bravi. Il pilota udinese, classe 
1989, approda nel campionato 
italiano World rally car a bor- 
do di una Peugeot 208 R2 della 
Ama Racing. Assieme al suo 
navigatore, il friulano Enrico 
Bertoldi, il driver della scude- 
ria North east ideas ha deciso 
di abbandonare il campionato 
italiano assoluto per cimentar- 
si nella seconda serie Aci con 
una vettura più performante 
rispetto a quella usata nel 
2017, quando ha preso parte 
nel circuito tricolore al trofeo 
Twingo con la Renault Twingo 
RI. 

L'impegno prevede la parte- 
cipazione a sei gare. Il campio- 
nato parte il 29 aprile con il ral- 


SPORT INVERNALI 


ly 1000 Miglia, proseguirà poi 
il 3 giugno con il rally del Sa- 
lento e il 24 dello stesso mese 
con il rally Marca Trevigiana; 
quindi si tornerà in strada il 2 
settembre al rally del Friuli Ve- 
nezia Giulia e il 15 settembre 
sarà di scena al rally San Marti- 
no di Castrozza. Infine l’ulti- 
ma tappa della serie il 21 otto- 
bre con il rally di Como. 

«Dopo l’esperienza nel cam- 
pionato italiano conla Twingo 
— motiva così la decisione del 
suo programma Filippo Bravi 
- volevo rimanere in un conte- 
sto competitivo aumentando 
però il livello della vettura. Io e 
il mio navigatore avevamo di 
fronte tre strade: rimanere nel 
massimo trofeo tricolore con 


la Renault Clio R3T, scendere 
nel campionato italiano wrc 
con la Renault Clio R3C oppu- 
re rimanere sempre in questa 
serie con la Peugeot 208 R2 del- 
la Ama Racing. Alla fine abbia- 
mo optato per quest’ultima so- 
luzione, anche in virtù del fat- 
to che il direttore sportivo del 
team Luca Mazzola lo conosco 
da molti anni. La scelta — conti- 
nua - di prendere parte al Ci- 
wrc è dipesa anche dal fatto 
che nel calendario è presente 
il rally del Friuli Venezia Giu- 
lia, la gara di casa». 

Inoltre, ha inciso nella scelta 
la vettura: la Peugeot 208 R2 
piace da sempre a Bravi. La sta- 
gione comincerà a fine aprile 
ma non è detto che, prima del 


quillità alla squadra e ha gestito 
in maniera impeccabile i mo- 
menti di maggior tensione. Le 
ragazze in campo hanno sapu- 
to aiutarsi e collaborare senza 
mai perdere la testa come era 
accaduto in alcune gare prece- 
denti. E fuori dal campo, in 
panchina, si respirava grande 
entusiasmo». 

Solo nella seconda frazione 
le friulane hanno abbassato la 
guardia, faticando nel finale a 
trovare le soluzioni vincenti; 
per il resto del match si sono 
quasi sempre trovate a condur- 
re, sfruttando bene il servizio 
ma soprattutto mettendo in at- 
to con grande lucidità le scelte 
tattiche studiate durante la set- 
timana. «E stata una partita epi- 
ca-incalza Federica - ma que- 
ste siamo noi; più unite che 
mai siamo riuscite a portare a 
casa tre punti anche senza gio- 





debutto, non vengano organiz- 
zati alcuni test per prendere 
confidenza conla vettura. 

Il pilota friulano sarà infatti 
al debutto con la macchina 
francese: nella sua carriera ha 


Pinzani-Vuerich, doppietta lussarina al tricolori 


Le “allieve” hanno conquistato l’oro e l'argento nel salto e nella combinata nordica 


Una bella doppietta è stata 
centrata dalle lussarine ai 
campionati italiani allievi di 
salto e combinata nordica, di- 
sputati nel fine settimana, a 
Pellizzano (Trento). In campo 
femminile ha trionfato Greta 
Pinzani che ha vinto gara e 
medaglia d’oro, mentre la sua 
compagna di squadra Noelia 
Vuerich è giunta seconda con- 
quistando l'argento. Le due 
giovani atlete si sono ben com- 
portante anche nella gara di 
combinata nordica. Greta, in- 
fatti, è giunta seconda e Noe- 
lia terza. 

In campo maschile, invece, 


quinto posto per Martino 
Zambenedetti nel salto. Nella 
stessa località s'è svolta anche 
una gara nazionale giovani 
per le categorie inferiori, e nel- 
la categoria under 10 Ludovi- 
ca Del Bianco si è imposta sia 
nel salto che nella combinata. 
Negli under 12, vittoria in 
combinata per Marco Pinza- 
ni, con Zambenedetti terzo, 
stesso piazzamento ottenuto 
nella prova femminile da Noe- 
lia Vuerich. 

Sabato e domenica, sarà, in- 
vece Tarvisio, con l’organizza- 
zione dello Sci Cai Monte Lus- 
sari, ad ospitare i Campionati 


italiani ragazzi, under 12, che 
mettono in pali il trofeo a ri- 
cordo di Mario Plazzotta. Le 
gare di salto si disputeranno 
sui trampolini scuola di Bosco- 
verde, mentre il fondo per la 
combinata si disputerà all’Are- 
na Paruzzi. Abbinate saranno 
anche le gare nazionali giova- 
ni con partecipazione stranie- 
ra, perunder 10 e under 14. 
Conto alla rovescia per la 
35° edizione della Transcaval- 
lo, gara articolata su tre tappe 
con l’ultima prova valida per 
l'assegnazione del Campiona- 
to Italiano a squadre. Da ve- 
nerdì 16 a domenica 18 feb- 


braio i monti dell'Alpago e le 
piste della Ski Area di Pianca- 
vallo, infatti, ospiteranno le 
100 squadre iscritte alla Trans- 
cavallo, comprese quelle pro- 
venienti dalla Svizzera, Fran- 
cia, Germania, Austria, Slovac- 
chia, Norvegia, Stati Uniti e 
Repubblica Ceca. Lo scorso, fi- 
ne settimana, ricordiamo, allo 
Ski-Raid Varmost, di Forni di 
Sopra, era stato assegnato il ti- 
tolo regionale a squadre, vinto 
da Marco Del Missier (Ss For- 
nese) e Giuseppe Della Mea 
(Us Aldo Moro) e quello fem- 
minile, dalla coppia Cecilia 
De Filippo e Martina De Silve- 





catrici importanti. La sfortuna 
potrà anche perseguitarci ma 
noi siamo più forti. La cosa bel- 
la di questa squadra è che an- 
che nei momenti più bui riu- 
sciamo a rimanere unite, a 
prenderci in giro e a sostener- 
Cb». 

Adesso l’EstVolley è attesa da 
tre gare molto importi in ottica 
salvezza. Domenica, faranno 
infatti visita alla sesta in classifi- 
ca Neruda Bolzano, la partita 
più difficile delle tre, mentre la 
domenica successiva ospite- 
ranno nello scontro diretto la 
penultima Brunopremi Bassa- 
no, che avevano battuto, ma so- 
lo al tie break, nel girone di an- 
data. A chiudere il tris sarà la 
trasferta in casa del Bedizzole 
Brescia che al momento conta 
appena sei punti in più rispetto 
alle ragazze di San Giovanni. 
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Filippo Bravi, pilota udinese classe 1989, correrà con la Peugeot 208 R2 


corso con Renault Clio (Wil- 
liams, Super 1600, R3), Re- 
nault Twingo (R1 e R2), Fiat 
500 e Citroen Ds3 R3 (con que- 
st'ultime due solo una gara). 


©RIPRODUZIONE RISERVATA 


stro (Dolomiti Ski-Alp). 

In precedenza, alla Vertical 
Race di Vertical Race Rava- 
scletto - Zoncolan, gara di sci 
alpinismo in notturna valevo- 
le per il trofeo Rudi De Infanti, 
erano stati assegnati i titoli re- 
gionali individuali di vertical. 





Ì f di -W alt , 
Da sinistra, Noelia Vuerich e Greta Pinzani sul podio tricolore 





SOTTO RETE 


di MONICA TORTUL 


[N CHI SALE 


M Marta Venturini e Dejana Pau- 
novic. Le due atlete dell’EstVolley 
hanno sostituito Alessandra Marti- 
na e Tanja Bratoni in un momento 
davvero delicato e contro un’avver- 
saria difficile, ma da battere per 
uscire dalla zona retrocessione. En- 
trambe si sono fatte trovare pronte 
e hanno fatto del loro meglio, sa- 
pendo che il vice allenatore Rizzi 
non aveva altre frecce al suo arco. 
Brave anche a tenere il ritmo per 
tutto l’incontro. 

M Chiara Frison. Da San Vitale al- 
la riscossa. L'attaccante veneta 
dell’Itas domenica ha davvero bril- 
lato contro Bassano, non solo per il 
numero di palloni messi a terra 
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tuta. Nel terzo set Chiara ha infilato 
ben cinque aces consecutivi, trasci- 
nando al successo le compagne. 

M Giulia Gogna. Se a muro c'è Giu- 
lia Gogna, in attacco non si passa. 
La centrale della Cda domenica è 
stata davvero una piovra. Invaden- 
te e determinata, ha chiodato le av- 
versarie ripetutamente, ricordando 
atutti diche pasta è fatta. 


[NY cHi scENDE 


M Sfortuna Estvolley. Scende pro- 
prio la jella che, in questa stagione, 
non dà tregua alle ragazze di San 
Giovanni al Natisone. A dispetto de- 
gli infortuni che stanno costellando 
la stagione delle friulane, le ragaz- 
ze hanno trovato dentro di loro la 
forza per superare gli ostacoli e por- 
tare a casa una splendida vittoria. 
M Valentina Cozzo. Finché non 
avrà recuperato al cento per cento, 
Valentina dovrà centellinare il pro- 
prio contributo in campo. Fa bene a 
non rischiarla Stefano Castegnaro, 
che sa quanto sia importante una 
giocatrice come lei, sia per i contri- 
buti tecnici che per la sicurezza e la 
determinazione che sa mettere in 
campo. 

M Calendario di B1. Bisognerà pa- 
zientare ancora due settimane per 
assistere a un altro scontro di alta 
classifica. La giornata clou è senz’al- 
tro quella del 25 febbraio. A Marti- 
gnacco arriverà Ospitaletto, secon- 
do in classifica. Una data da segna- 
re in agenda, un appuntamento da 
vivere assieme ai tifosi friulani, che 
certamente riempiranno i il palaz- 
zetto. 





Netta la vittoria di Marco Mar- 
cuzzi (Aldo Moro); secondo 
Luca Fabris Us Raibl e terzo 
Paolo Lazzara (Aldo Moro). Il 
titolo femminile è invece stato 
conquistato da Rosy Martin 
(Aldo Moro). 

Giancarlo Martina 
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Real Madrid-Psg 


Grande calcio allo stadio Sant 


iago Bernabeu nell’andata 


degli ottavi di Champions League. E una finale anticipata 
quelle che vede in campo il Real Madrid dell’asso por- 


toghese Cristiano Ronaldo e 


il Paris Saint-Germain del 


fuoriclasse brasiliano Neymar. 


CANALE 5, ORE 20.40 


RAI 1 i: 
6.00 RaiNews24 
6.30 Tgl 
6.45 UnoMattina Attualità 
10.00 Storie italiane Rubrica 
11.05 Buono a sapersi Rubrica 
11.50 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale 
14.00 Zero e Lode Quiz 
15.15 Lavita in diretta 
Attualità 
16.30 Tg 
16.40 Tg1 Economia Rubrica 
16.50 La vita in diretta 
Attualità 
18.45 L'eredità Quiz 
20.00 Telegiornale 
20.30 Soliti ignoti - Il ritorno 
Game Show 
21.25 Fabrizio De André 
Principe libero 
Miniserie 
23.25 Tg1 - 60 Secondi 
23.30 Porta a porta Attualità 
1.05 Tg1 - Notte 
1.40 Sottovoce Attualità 
2.10 Rai Parlamento 
Rubrica 
2.55 Unsorriso, uno schiaffo, 
un bacio in bocca 
Film documentario (‘75) 
4.35 Da Da Da Videoframmenti 
5.15 RaiNews24 


RAI4 = [Ms 


8.15 Scorpion Serie Tv 
9.50 24 Serie Tv 
11.20 The Good Wife Serie Tv 
12.55 Senza traccia Serie Tv 
14.25 Vikings Serie Tv 
15.55 Falling Skies Serie Tv 
17.25 Scorpion Serie Tv 
19.00 24 Serie Tv 
20.35 Lol :-) Sitcom 
21.00 Scorpion Serie Tv 
22.35 Wind Chill - Ghiaccio 
rosso sangue 
Film horror (‘07) 
0.20 24 Serie Tv 
1.50 Vikings Serie Tv 


LA7D MI 


8.45 | menù di Benedetta 

11.55 Ricetta sprint di 
Benedetta Aubrica 

12.25 Cuochi e fiamme 

13.30 Grey's Anatomy Serie Tv 

16.10 | menù di Benedetta 

18.15 TgLa7 

18.20 Coming Soon Rubrica 

18.25 Cambio cuoco 

19.30 Cuochi e fiamme 

21.30 Cambio cuoco 
Cooking Show 

23.30 | menù di Benedetta 

1.35 La Mala EducaXXXion 

Talk Show 

















RAI 2 n: 


6.00 Olimpiadi invernali: XXW 
Giochi Olimpici Invernali 

9.45 Rai Parlamento Rubrica 

10.30 T92 Lavori in corso 
Attualità 

10.55 192 Flash 

11.00 | fatti vostri Varietà 

13.00 T92 Giorno 

13.30 Tg2 Costume e società 
Rubrica 

13.50 T92 Medicina 33 Rubrica 

14.00 Detto fatto Tutorial Tv 

16.40 Castle Serie Tv 

17.25 Madam Secretary Serie 


Tv 
18.10 Tg2 Flash L.1.S. 
18.15 T92 
18.30 Rai Tg Sport 
18.50 Magazine Olimpico 
Rubrica di sport 
19.40 NCIS Serie Tv 
20.30 Tg2 20.30 
21.05 Lol :-) Sitcom 
21.20 Primao poi mi sposo 
Film commedia (‘01) 
23.10 Un amore all'improvviso 
Film sentimentale (‘09) 
1.00 NCIS Serie Tv 
1.45 Sulla via di Damasco 
Rubrica 
2.15 Olimpiadi invernali: XX 
Giochi Olimpici Invernali 
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10.50 La moglie più bella 
Film drammatico (‘70) 
13.05 Il duca nero 
Film avventura (‘63) 
15.15 Asso Film commedia (‘81) 
17.15 7 donne per una strage 
Film western (‘67) 
19.20 Miami Vice Serie Tv 
20.05 Walker Texas Ranger 
21.00 L'amore infedele 
Unfaithful Film (‘02) 
23.35 Maurizio Costanzo 
‘acconta Talk Show 
23.55 Fino a prova contraria 
Film thriller (‘99) 





LA 5 20 1A 

8.30 Tempesta d'amore 

9.40 Beautiful Soap Opera 

10.00 Una vita Telenovela 

10.35 |l segreto Telenovela 

11.40 Ultime dall’Isola 

11.50 L'isola dei famosi 
Extended Edition 

16.00 Pretty Little Liars Serie Tv 

16.55 The O.C. Serie Tv 

18.50 Royal Pains Serie Tv 

19.50 Uomini e donne 

21.10 L'isola dei famosi 

0.45 Ultime dall'Isola 

0.55 L'isola dei famosi 
Extended Edition 








M Scelti per voi 





Fabrizio De Andrè 
Principe libero 


La carriera di Fabrizio è 
decollata, tante le collabo- 
razioni con poeti e artisti 
italiani. L'incontro con 
Dori Ghezzi (Valentina 
Bellè) lo porta a confron- 
tarsi con le proprie paure e 
ad abbracciare l’amore. 
RAI 1, ORE 21.25 


RI3 = 


6.30 Rassegna stampa 
italiana e internazionale 

7.00 TGR Buongiorno Italia 
7.30 TGR Buongiorno 
Regione Attualità 

8.00 Agorà Attualità 
10.00 Mi manda Raitre Attualità 
10.45 Tutta salute Rubrica 
11.30 Chi l'ha visto? 11.30 
12.00 T93 
12.25 Tg3 Fuori Tg Attualità 
12.45 Quante storie Rubrica 
13.15 Passato e Presente 
14.00 Tg Regione /Tg3 
14.50 TGR Leonardo Rubrica 
15.20 Il commissario Rex 

Serie Tv 
16.00 Aspettando Geo Doc. 
17.10 Geo Documenti 
18.25 #cartabianca Attualità 
19.00 T93/Tg Regione 
20.00 Blob Videoframmenti 
20.20 Non ho l’età Attualità 
20.40Un posto al sole 
Soap Opera 

21.15 Chil'havisto? Attualità 
23.10 Interviste 4 Marzo 2018 
23.30 Non ho l’età Attualità 
24.00T93 Linea notte Attualità 
0.10 Tg Regione 

1.05 Diario Civile Documenti 


1.55 RaiNews24 
RAI 5 [roi 


16.35 Un romanzo, tante storie 
17.05 L'attimo fuggente Doc. 
17.35 Castelli d'Europa Doc. 
18.30 Rai News - Giorno 
18.35 La grande avventura 
dell’arte Rubrica 
19.25 Citizen Loewy e il sogno 
americano Documenti 
20.15 Americatra le righe Doc. 
21.15 Billy Joel - The bridge 
to Russia Doc. 
22.30 The Ronnie Wood Show 
22.55 Variazioni sutema 
23.05 Live from Abbey Road 
Classics Musicale 


REAL TIME »: CSM 


6.00 Alta infedeltà DocuReality 
8.30 Delitti di famiglia 
10.25 ER: storie incredibili 
DocuReality 
13.25 Love Dilemma Real Tv 
13.55 Amici di Maria De Filippi 
14.55 Love Dilemma Real Tv 
15.25 Il boss delle torte: la sfida 
17.20 Abito da sposa cercasi 
19.10 Take Me Out Dating Show 
21.10 The Lonely Italian (12 Tv) 
Film documentario (‘16) 
23.05 lo e la mia ossessione 
0.05 Body Bizarre Rea/Tv 
1.45 Malattie imbarazzanti 














Prima o poi 
mi sposo 


Mary (Jennifer Lopez) or- 
ganizza matrimoni ma non 
ha tempo per l’amore fin- 
ché un uomo la salva da un 
incidente e se ne innamora. 
Il giorno dopo scopre che 
lui è lo sposo delle nozze 
che sta preparando. 

RAI 2, ORE 21.20 


RETE 4 R 


6.40 Tg4 Night News 
7.30 A-Team Serie Tv 
8.35 Monk Serie Tv 
10.40 Ricette all'italiana 
Rubrica 
11.30 Tg4 - Telegiornale 
12.00 The Mentalist 
Serie Tv 
13.00 La signora in giallo 
Serie Tv 
14.00 Lo sportello 
di Forum 
Court Show 
15.30 Hamburg distretto 21 
Serie Tv 
16.40 Madame X 
Film drammatico (‘66) 
18.50 T94 - Telegiornale 
19.50 Tempesta d'amore 
Telenovela 
20.30 Dalla vostra parte 
verso il voto 
Attualità 
21.15 Troy 
Film guerra (‘04) 
0.30 Effie Gray (17) 
Film drammatico (‘14) 
2.50 Gilbert Becaudin 
concerto Musicale 
3.45 Un'arida stagione bianca 
Film drammatico (‘89) 
5.30 Harry's Law Serie Tv 


DR 
RAI MOVIE 2: [3] 


8.25 Casablanca Casablanca 
Film commedia (‘85) 
10.15 |duefigli diTrinità Um (72) 
11.50 | dodici disastri di Natale 
Film Tv fantascienza (‘12) 
13.20 Sex andthe City Film (‘08) 
15.50 Romeo & Juliet Film (13) 
17.45 Quella svitata della mia 
ragazza Film (‘08) 
19.25 Cuori nella tormenta 
Film commedia (‘84) 
21.10 Maldamore 
Film commedia (‘14) 
23.30 Travolti dalla cicogna 
Film commedia (‘10) 





ITALIA 2 3500 
10.55 Shameless Serie Tv 
13.05 The Goldbergs Sitcom 
14.30 Calcio: 
Juventus - Tottenham 
Uefa Champions League 
16.25 One Piece - Tutti 
all'arrembaggio! Cartoni 
17.15 Chuck Serie Tv 
19.00 Premium Sport News 
19.30 The Big Bang Theory 
21.10 Lochiamavano Bulldozer 
Film comm. (‘78) 
23.25 L'onorevole con 
l'amante sotto il letto 
Film commedia (‘81) 
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aggiornamenti su www.tvzap.it 


“LA RIFORMA — 
SANITARIA IN FVG. 


1 COME È CAMBIATA LA SANITÀ PUBBLICA 
E QUALI SONO | PROSSIMI OBIETTIVI 


Conduce Francesco Pezzella 


CANALE5 
6.00 Prima pagina Tg5 
8.00 Tg5 Mattina 
8.45 Mattino Cinque Attualità 
10.55 Tg5- Ore 10 
11.00 Forum Court Show 
13.00 Tg5 
13.40 Beautiful Soap Opera 
14.10 Una vita Telenovela 
14.45 Uomini e donne 
16.10 L'isola dei famosi Rea/Tv 
16.20 Amici di Maria Real Tv 
16.30 Il segreto Telenovela 
17.10 Pomeriggio Cinque 
18.45 Avanti un altro! Quiz 
20.00T95 
20.20 Striscina la notizina 
La vocina 
dell’intraprendenzina 
20.40 Calcio: 
Real Madrid - PSG 
Uefa Champions League 
23.30 Matrix Attualità 
1.10 Tg5 Notte 
1.50 Striscina la notizina 
La vocina 
dell’intraprendenzina 
Tg Satirico 
2.05 Uomini e donne 
People Show 
3.50 Tg5 
4.20 CentoVetrine Soap Opera 
5.15 195 





RAI PREMIUM »s [E] 


8.55 Donna detective Serie Tv 

10.45 Heartland Serie Tv 

12.25 Ugly Betty Serie Tv 

14.10 La squadra Serie Tv 

15.55 Il maresciallo Rocca 

Miniserie 

17.40 Un medico in famiglia 2 
Miniserie 

19.30 L'ispettore Coliandro 

Miniserie 

Lord & Master Serie Tv 

l restauratore 2 Serie Tv 

Fatti unici Sitcom 

Heartland Serie Tv 

Per sempre Telenovela 


GIALLO ae 0 


8.48 Wolff, un poliziotto 
a Berlino Serie Tv 
11.43 Law & Order Serie Tv 
15.25 Lie to Me Serie Tv 
17.23 Law & Order 
Serie Tv 
21.05 Vera Serie Tv 
22.55 Torbidi delitti 
Real Crime 
0.53 Law & Order Serie Tv 
2.39 Disappeared 
Real Crime 
4.29 Scotte Bailey Serie Tv 
5.15 So chimiha ucciso 
Real Crime 


21,20 
23.35 
1.30 
4.15 
5.00 











LISTA 
ea 


ITALIA 1 ko 


8.35 Chicago Fire Serie Tv 
9.30 Chicago P.D. Serie Tv 
11.25 Dr. House - Medical 
Division Serie Tv 
12.20 My Sweet Love Real Tv 
12.25 Studio Aperto 
13.00 L'isola dei famosi Rea/Tv 
13.15 Sport Mediaset Rubrica 
13.50 | Griffin Cartoni 
14.15 | Simpson Cartoni 
14.40 The Big Bang Theory 
15.15 2 Broke Girls Sitcom 
15.45 New Girl Sitcom 
16.15 How | Met Your Mother 
17.05 La vita secondo Jim 
18.00 Due uomini e mezzo 
Sitcom 
18.25 Love Snack Sitcom 
18.30 Studio Aperto 
19.20 L'isola dei famosi 
Real Tv 
19.35 CSI Miami Serie Tv 
20.35 CSÌ Serie Tv 
21.20 Lelene Show Show 
0.40 Mai dire Isola Show 
1.20 Significant Mother 
Sitcom 
1.45 Grimm Serie Tv 
2.35 Studio Aperto 
La giornai 
2.50 Premium Sport Rubrica 
3.30 Yu-Gi-Oh! Cartoni 


cieLo » cielo 


12.30 SkyTg24 Giorno 

12.45 MasterChef USA 

13.45 MasterChef Italia 4 

16.15 Fratelli in affari 

17.15 Buying & Selling 

18.15 LoveltorListit 
Prendere o lasciare 

19.15 Affari al buio DocuReality 

20.15 Affari di famiglia 

21.15 Collision Course Terrore 
adaltaquotaFilmaz.(‘12) 

23.15 Polyamori Real Tv 

0.15 Sexycamera all'italiana 

1.15 Kink - Sesso estremo 
Film documentario (‘13) 


TOP CRIME :> Ri 


8.10 Law & Order: 
Unità speciale Serie Tv 
10.00 The Closer Serie Tv 
11.55 Bones Serie Tv 
13.45 CSI New York Serie Tv 
15.40 Coming Soon Rubrica 
15.45 The Mentalist Serie Tv 
17.30 Bones Serie Tv 
18.25 Bones Serie Tv 
19.20 The Closer Serie Tv 
21.10 Major Crimes Serie Tv 
23.00 Chicago Fire Serie Tv 
23.50 Chicago PD. Serie Tv 
0.40 Law & Order: Unità 
speciale Serie Tv 


DD 








Mai dire Isola 


La Gialappa’s band, ovvero 
Carlo Taranto, Marco San- 
tin e Giorgio Gherarducci, 
da questa sera raccontano 
alla loro maniera L'isola 

dei famosi, mettendo alla 
berlina i concorrenti, eli- 
minati o ancora in gara, del 
reality di Canale 5. 

ITALIA 1, ORE 0.40 


LA7 4 

6.00 Meteo / Oroscopo 

7.00 Omnibus News 
Attualità 

7.30 TgLa7 

7.55 Meteo 
Rubrica 

8.00 Omnibus dibattito 
Attualità 

9.40 Coffee Break 
Attualità 

11.00 L'aria che tira 
Rubrica 

13.30 Tg La7 

14.00 Tg La7 Cronache 
Attualità 

14.20 Tagadà 
Attualità 

16.20 The District Serie Tv 

17.30 L'ispettore Barnaby 
Serie Tv 

19.15 Var Condicio 
Attualità 

20.00T79La7 

20.35 Otto e mezzo Attualità 

21.10 Bersaglio mobile 

Attualità 

0.50 TgLa7 

1.00 Otto e mezzo 
Attualità 

1.40 L'aria che tira 
Rubrica 

4.00 Tagadà Attualità 














PARAMOUNT » N 


8.40 | Jefferson Sitcom 
9.40 La casa nella prateria 
Serie Tv 
13.40 Un amore inaspettato 
Film drammatico (‘16) 
15.40 Miss Marple Serie Tv 
17.40 La casa nella prateria 
21.10 ExFilm commedia (‘09) 
23.10 Amore a prima vista 
Film commedia (‘99) 
1.10 Tin Cup Film comm. (‘96) 
3.30 La spada della verità 
Serie Tv 
5.00 Speciali Paramount 
Channel Rubrica 


8.15 Bear Grylls: l’ultimo 
sopravvissuto 
9.10 Dual Survival Rea/Tv 
11.00 Ai confini della civiltà 
12.45 Banco dei pugni 
14.10 Car Crash TV RealTv 
16.25 Fast N° Loud: Hot Wheels 
Special RealTv 
18.25 Affari a quattro ruote 
19.25 Macchine da soldi 
20.25 Affari a quattro ruote 
21.25 Imaghi del garage 
23.15 lo e la mia ossessione 
0.10 Olimpiadi invernali 
Italia Team Today 











Lo chiamavano 
Bulldozer 


Un ex giocatore di football, 
Bulldozer (Bud Spencer), 
si è ritirato dopo aver 
scoperto alcune irregolarità 
nel mondo del football. Un 
giorno si ferma a Marina 
di Pisa per riparare la sua 
barca in avaria e incontra... 
ITALIA 2, ORE 21.10 


TV8 2 


14.15 Accadde il giorno di San 
Valentino Fim comm. (‘17) 

16.00 L'ultimo San Valentino 

Film Tv sentimentale (‘11) 

17.45 Vite da copertina 

tutta la verità su Doc. 

18.30 Il tocco dello chef Rubrica 

18.45 Alessandro Borghese - 4 
ristoranti Cooking Show 

19,45 Cuochi d’Italia 

20.30 Guess My Age - Indovina 

‘età Game Show 

21.30 PiumaFilm dramm. (‘16) 

23.30 Sex List Film comm. (‘11) 


NOVE DIVA 


13.52 Donne mortali Rea/ Crime 
15.54 Disappeared Real Crime 
16.54 Niente da dichiarare 
17.28 Highway Security Real Tv 
18.28 Airport Security: Spagna 
19.27 Operazione N.A.S. 
20.32 Boom! Game Show 
21.30 Minority Report 
Film fantascienza (‘02) 
0.15 Olimpiadi invernali: 
Italia Team Today 
0.35 Ace Ventura 
L’acchiappanimali 
Film comico (‘94) 


TV2000: INTO) 


16.00 ll diario di papa 
Francesco Rubrica 
16.30 Statio e processione 
penitenziale S. Messa 
con imposizione delle 
ceneri Evento 
18.30 Tg 2000 
19.00 Attenti al lupo Attualità 
19.30 Sconosciuti DocuReality 
20.00 Rosario a Maria che 
scioglie i nodi Religione 
21.05 Beati voi Religione 
23.00 Effetto notte Rubrica 
23.30 Retroscena - | segreti 
del teatro Rubrica 








RAI SPORT HD so 


17.30 Motocross: 2a tappa 
Internazionali d'Italia 
18.50 Back: lo sport raccontato 
dietro le quinte Rubrica 
18.55 Memory Rubrica di sport 
20.00 Pallavolo: 9a giornata 
ritorno: Bunge 
Ravenna - Taiwan 
Excellence Latina 
Lega Unipol Sai Maschile 
21.35 Ciclismo: 
Trofeo Laigueglia 
22.30 Overtime Rubrica di sport 
23.30 L'uomo e il mare Rubrica 
24.00Tg Sport 





Yao] 0) Pay TXIGO Beet CANALI LOCALI 


RADIO 1 


18.10 Italia sotto inchiesta 
19.30 Zapping Radio1 
20.58 Ascolta, si fa sera 
21.02 Zeona Cesarini 
23.05 Tra poco in edicola 
24.001] giornale 

della Mezzanotte 


RADIO 2 


18.00 | Provinciali 

18.30 Caterpillar 

20.03 Decanter 

21.00 Back2Back 

22.30 Pascal 

23.30 Me Anziano You TuberS 
0.30 Rock and Roll Circus 


RADIO 3 


19.00 Hollywood Party 
19.50 Tre soldi 
20.05 Radio3 Suite 
20.30 Il Cartellone. Società 
del Quartetto di Milano 
24.00Battiti 
1.30 Adalta voce 





DEEJAY 


15.30 Tropical Pizza 
17.00 Pinocchio 

19.00 Il Rosario della sera 
20.00 Via Massena 

21.00 Say Waaad? 

22.00 Dee Notte 

24.00 Ciao Belli 


CAPITAL 


14.00 aster Mixo 

17.00 Non c'è Duo senza te 
20.00 Vibe 

21.00 Whatever 

22.00 Dodici79 

23.00 Parole note 

24.00 Capital Gold 


M20 


16.00 Provenzano Dj Show 
17.05 #m20 

18.00 m2U - m2o University 
18.05 Mario & the City 
20.05 m2o Party 

22.00 Prezioso in Action 
23.05 Trance Evolution 








“SKY CINEMA 


21.15 Codice fantasma 

Film thriller 

Sky Cinema Uno 
21.15 The Divergent Series: 

Allegiant Film fantasc. 

Sky Cinema Hits 
21.00 Prima di lunedì 

Film commedia 

Sky Cinema Comedy 
21.00 The Last Song 

Film drammatico 

Sky Cinema Family 





PREMIUM CINEMA 


21.10 Perfetti sconosciuti 
Film commedia 
Cinema 

21.20 Le piacevoli notti 
Film commedia 
Cinema 2 

21.20 Serenity 
Film fantascienza 
Cinema Energy 

18.55 Ricetta d'amore 
Film commedia 
Cinema Emotion 


Rai3bis (canale 103 del d.t.) 


21.20 Oggi Alpe Adria Magazine, 
lo Special “Essere 
Umberto Saba” e una 
video cartolina. 


Radio1 


7.18 GrFVG al termine Onda 
verde regionale 
11.05 Presentazione ‘pro! rammi 
11.09 Vué o fevelin di: “Su lis 
tracis dai ors in Friùl 
lil Julie, storiis e 


11.18 Ghiere Friuli: 
L'importanza dell’attività 
di (PRE il benessere e la 


2.30 dr FVG 

3.29 Giovani#comunicazione: 
Amicizia e social, amore e 
social. 

14.10 Rock Revolution: Puntata 
tutta dedicata alle donne 
del rock: trasformazione 
del ruolo e influenza 
musicale. 

sn Gr EV 

.15 VUé o fevelin di: : 1 sportîfs 
ei passionats de corse in 
Friùl Vignesie Julie a si 
stan preparant par frontà 
cun sodisfazion la Unesco 
Cities Marathon. 

18.30 Gr FVG 


Radio Regionale 


Radio Spazio, la voce del Friuli: 
GR naz. Ogni ora dalle 7 alle 19 GR 
Vaticana 8 e 19.30. GR loc. Ogni 
ora dalle 7.30 alle 18.30 Meteo 
Sempre dopo GR loc.. Rass. stam- 
pa naz. 7.40, 8.40, 9.40 Traffico 
7.45, 8.45, 9.45 Rass. Stampa 
loc. 7.46, 8.46, 9.46 Sotto la lente 
05:05 09.05 14.05 17.05 19.05 
Gjal e copasse: ma-sa 10.00 diret- 
ta, 15 e 00.20 di ne: lu 10 di- 
retta, 15 e 00.20 R Spazio aperto: 
Iu-ve 11 diretta, 24 R Glesie e int: 
lu-ve 13 e 16 Spazio cultura: 7.15, 
11.45, 14.45, 17.45, 18.45 Lo- 
candina: 6.10, 7.10, 8,20, 11,40, 
14.40. 17.40, 18,40 Piazza in Blu: 
lu-Sa 12 Effetto notte: lu-ve 22 € 
01 radiospazio.it 
Radio Onde Furlane: 9 Ator Ator - 
A torzeon sui 90 Mhz; 10 Rutas Ar- 
gentinas - Mario Debat; 11 Gerovi- 
nyl 55/80 - Agnul Tomasin; 12 In- 
ternazional - Pauli Cantarut; 13 
School's Out - Lavinia Siardi; 14 
Lis Pensions - Giorgio Tulisso; 
14,30 Consumadòr ocjo - La Vòs 
dai camilitàts; 15 Sister Blister - 
Pinde; 16 SunsSurs - Mojra Bear- 
zot; 17 Le ore dal Te - Leturis e mu- 
siche; 18 Mutations - Dario France- 
scutto; 19 Ti plàs che robe li - Dj 
Lak; 20 Interviste musical - Varies 
ar cure di Mauro Missana; 20.30 
‘anzsilecta - Dj Panz; 22 Tunnel - 
Giorgio Cantoni; 23 Not only noise! 
- Non Project. 





d 


‘TELEFRIULI 


6.45 Un nuovo giorno - Un 
pinsir par vue 
7.00 Ore 7 
8.15 Un nuovo giorno - Un 
pinsir par vue 
8.30 Ore 7 
10.45 Friuli - Cultura e attualità 
11.15 In forma - Fitness 
12.15 Family casa 
12.45 Beker on tour - Grilland 
Bbq 
13.00 Telegiornale F.V.G. 
13.45 Telegiornale F.V.G. 
14.15 Lo scrigno 
15.45 Telefruts, cartoni 
animati 
17.45 Maman! Program par 
fruts 
18.15 Sportello pensioni 
19.00 Telegiornale F.V.G. 
19.45 Secondo noi... La voce 
dei Gruppi consiliari 
della Regione FVG 
20.00 Community FVG 
20.30 Pordeon on the road 
20.45 Telegiornale Pordenone 
21.00 Elettroshock 
22.30 Friuleconomy 
23.15 Family casa 
23.45 Telegiornale Fvg 





UDINESETV Si 


7.00 Buongiorno Friuli 
8.05 Videonews Tg 
8.30 Buongiorno Friuli 
9.35 Videonews Tg 
10.00 Serie A show 
10.30 Buongiorno Friuli 
11.40 Tmw news 
12.00 Montagna amica: neve 
insicurezza 
12.30 In comune - Versus 
Speciale Carnevale 
13.30 Tg Udinews pranzo 
13.50 Ristoranti dell’acqua 
14.15 Su il sipario 
14.30 Tg Udinews pranzo 
14.55 Detto da voi con Caterina 
Collovati 
17.30 Pordenone sport 
18.00 Friuli is cooking 
19.00 Tg Udinews sera 
19.35 L’agendina di Terasso 
20.00 Orizzonti bianconeri 
20.25 Tg Udinews sera 
21.00 Gli speciali del Tg. 
Riforma Sanità 
22.00 Serie C 2017/218: Sud 
Tirol - Pordenone 
23.45 Tmw news sera 


“TELEPN 


6.00 Superpass 
7.00 Il Tg del Nord-Est 
9.10 Agorà. La politica in 
piazza 
10.10 Prendimi con te 
11.30 Programma musicale 
13.05 Musica e spettacolo 
13.30 Cartoni animati 
14.30 Programma culturale 
15.00 Programma musicale 
19.00 Il Tg del Nord-Est 
21.00 Agorà La politica in 
piazza 
22.25 Salute news 
23.00 Il Tg del Nord-Est 


VIDEOREGIONE 1 


7.00 TREIA F.V.G. 
16.00 Fi 
17.30 Cartoni animati 
17.45 Telegiornale Udine 
17.58 Telegiornale Venezia 
18.20 Telegiornale Trieste 
18.34 Telegiornale Pordenone 
18.45 Epoca che storia 
20.10 Telegiornale F.V.G. 
21.00 Supersea 
22.00 Hard Trek 
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Temperatura (0) = Pianura Costa 


OGGI IN REGIONE 


MI Cielosereno o poco 
nuvoloso con atmosfera 
fredda al mattino: gelate 
notturne estese in pianura, 
locali anche in prossimità 
della costa, dove soffierà 
Borino. 




























Temperatura (CC) Pianura Costa 











minima -6/2 0/4 minima 7/3. -183 
massima 7/9 7/9 massima 7/9 7/9 
media a 1000m 4 media a 1000m 4 
media a 2000 m -10 media a 2000 m 7 
TEMPERATURE IN REGIONE 
cori MIN .MAX | NOIA | N MIAN | ee N MAX 
TRIESTE tr | UDINE ttt | PORDENONE... 3,1. .......2:9 | GEMONA... 3,8 .......59 
Umidità 65% a 62% Umidità 52% Umidità 40% 
Vento (velocità max) 79 km/h Vento (velocità max) 28 km/h Vento (velocità max) 35 km/h Vento (velocità max) 48 km/h 

MIN MAX MIN MAX MINO MAX Du MIN MAX 






Umid 





ita 57% 
Vento (velocità max) 12 km/h 
RA MIN... 
GORIZIA... 45... 
Umidità 43% 


Vento (velocità max) 27 km/h 


® 


poi 


co 
sereno nuvoloso variabile 





TEMPERATURE 


IN EUROPA 


ERLINO "2 


Qi: 00:00:00: 0:5D:B: 
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00 
ia lola sita locali 
nuvoloso coperto sole-nebbia ERA rioderata abboffante ntisa mo! 














Umidità 














IN ITALIA 


BERGAMO 
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d 43% Umidità 79% 

Vento (velocità max) 14 km/h Vento (velocità max) 11 km/h 

MAX MIN MAX MIN 
Lu di 


55% Umidità 53% 
Vento (velocità max) 24 km/h 
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Vento (velocità max) 46 km/h 
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Umidità 69% 
Vento (velocità max) 23 km/h 





53% 
Vento (velocità max) 16 km/h 
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interne temporale debole 














DOMANI IN REGIONE 


MI Cielo sereno o poco 
nuvoloso, con annuvolamenti 
più frequenti dal pomeriggio e 
sulla zona montana. Di notte e 
al mattino farà decisamente 
freddo a fondovalle, con 
temperature localmente 
anche sotto i -15°Cin alcuni 
fondovalle; gelate estese 
anche in pianura, locali sulla 
costa. 
BM Tendenza per venerdì: 
Cielo da poco nuvoloso a 
variabile con marcata 
inversione termica (zero 
termico a 2500 m), 
gelate notturne sui 
monti ed in pianura. 





IL MARE 


Temperatura Altezza onda 
poco mosso 13,3 0,30m 
poco mosso 13,3 0,30m 





LIGNANO mosso 10,5 0,20m 


neve neve vento 
moderata abbondante nebbia foschia brezza mo molto forte 
M OGGI 
DOMANI IN ITALIA Nord: bel tempo su 
= FRA gr a Ca tutte le regioni con 


cieli sereni, salvo 
qualche residuo 
annuvolamento su 
Est Liguria ed Emilia. 
Centro: nubi di pas- 
saggio con deboli 
fenomeni su Sarde- 
gna e medio-basso 
versante tirrenico, in 
spostamento. Sud: 
torna a peggiorare a 
iniziare da Ovest, con 
piogge e temporali 
con neve sino a quote 
basse. 


M DOMANI 
Nord: stabile e soleg- 
giato salvo locali 
velature con nubi su 
Alpi e Liguria; fiocchi 
sulle confinali. Cen- 
tro: bel tempo, salvo 
qualche annuvola- 
mento e fenomeno 
sul medio Adriatico in 
dissolvimento. Nubi 
in arrivo in Sardegna. 
Sud: instabilità tra 
medio-bassa Puglia, 
Calabria e nord Sici- 
lia, con fiocchi in 
collina; migliora 
ovunque entro sera. 


anzaro 


— Palermo” Rod 
Reggio Calabria 
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MI ORIZZONTALI 1.Si trova oltre il confine - 6, Un brano di prova - 9. At- 
trezzi del mestiere - 10. Lo sono le annurche - 11, Il guscio della tartaruga - 
14. Introduce un paragone - 15. Alberi di agrumi - 17. Far uscire dalla tana - 
18. Prefisso iterativo - 20. Dea degli incantesimi e degli spettri - 21, Pari 
nella lista - 22. Un dolce napoletano di forma tondeggiante simile a quella 
di una ciambella schiacciata - 25. Spaziose e ben ventilate - 26, Primo 
elemento di parole composte che significa composto da uno - 28. Carlo, 
patriota, celebre soprattutto per il tentativo di rivolta che iniziò con lo 
sbarco a Sapri - 30. La nave di Noè - 31. Giaggiolo - 33. Si ricordano per le 
gesta - 34. Che non ha mai termine. 


RE VERTICALI 1. Iniziali di Fieramosca - 2. Con sé - 3. L'intreccio del romanzo - 
4. Una consonante vibrante - 5. Perversa, malvagia - 6. Un periodo che copre 
due lustri - 7. La rapì Paride - 8. lo all’accusativo - 10. Il coniuge della moglie - 
12.Il rimedio a ogni male - 13. Il primo papa - 14. Passi che permettono l'accesso 
ai veicoli - 16. Croce Rossa Italiana - 17. Quel- 
la tellurica è pericolosa - 19. La banca vati- 
cana (sigla) - 20. Versi latini in cui vocaboli 
diversi terminano con sillabe uguali - 23. La 
sua capitale è Nicosia - 24. L'inchiostro della 




















liana Turismo - 30. Le prime in arte - 32. In 
mezzo al rosone. 
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M Previsioni meteo a cura dell’Osmer 


L'OROSCOPO 


è ARIETE 
21/3-20/4 
Dovrete rendervi conto delle vostre 
responsabilità nel lavoro e agire di 
conseguenza. In amore riuscirete ad 


ottenere quello che tanto vi sta a 
cuore. Svago in serata. 


ee TORO 

21/4-20/5 
Il vostro lavoro verrà finalmente ap- 
prezzato, ma questo non significa un 
immediato miglioramento economi- 
co. Il vostro affetto sarà messo alla 
prova dalle circostanze. 


GEMELLI 

21/5 - 21/6 
Favorite le circostanze che vi consen- 
tono di incontrare nel pomeriggio di 
oggi una persona amica alla quale 
confidare i vostri crucci. Molti dubbi 
saranno chiariti con relativa facilità. 


[XY CANCRO 
22/6-22/7 

I vostri rapporti con gli altri avranno 
uno spessore e una profondità che 
raramente si vede. Il vostro compor- 
tamento leale e disponibile vi procu- 
rerà molta stima e simpatia. 
a LEONE 

23/7 -23/8 
Avete delle ottime possibilità di suc- 
cesso. Non rimanete nell'ombra, az- 
zardate qualche passo nella direzio- 
ne desiderata: non ve ne pentirete. 
Serata in casa. 


di VERGINE 

A 24/8 - 22/9 

La conclusione positiva di una fac- 
cenda che si trascina da diverso tem- 
po dipende soprattutto dall’impe- 
gno con cui l’affronterete in mattina- 
ta. Possibili sbalzi d'umore. 


BILANCIA 

23/9-22/10 
Se svolgete un'attività indipendente 
dovrete essere molto cauti nell’av- 
viare un nuovo progetto, perché le 
stelle non vi sono particolarmente 
amiche. Affetti rassicuranti. 


SCORPIONE 

23/10 - 22/11 
La giornata va accettata per quello 
che è e che può dare. Un tentativo di 
modificarla a vostro vantaggio an- 
che con l’aiuto di un amico influente, 
sarebbe del tutto inutile. 


SAGITTARIO 

23/11 -21/12 
Una giornata decisamente positiva 
della quale dovete approfittare. Se 
avete ancora delle carte da giocare a 
vostro vantaggio fatelo subito se non 
volete perdere questa opportunità. 


FE CAPRICORNO 

a 22/12-20/1 
Avrete l'opportunità di approfondire 
un campo nuovo, grazie ad una co- 
noscenza recente. Siete molto curio- 
si ed interessati a cambiare. Un invi- 
to vigratificherà. 


ACQUARIO 

21/1-19/2 
L’odierna posizione degli astri vi ren- 
derà particolarmente critici ed espo- 
sti a qualche malinteso che dovrete 
cercare di chiarire con la calma, indi- 
spensabile in questi casi. 


L} PESCI 

20/2-20/3 

Avete una chiara visione di ciò che 
volete fare e procedete decisi verso 
la meta, ma vi dovete coprire le spal- 
le con maggiore cautela. Meglio non 
correre certi rischi. 
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AI” 


Giovedì 15 febbraio dalle 8.30 alle 12.00, 


le infermiere volontarie e i volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Udine, 


a SENTIAMOCI 
SALUTE 


Campagna di prevenzione 
sanitaria gratuita 


attendono la popolazione nella postazione 
® 


dove saranno eseguiti i controlli cratuiti di: 


e, a cura degli audioprotesisti Maico, dell’ 


SORDITÀ > NOVITÀ ASSOLUTA 


9, 





I volontari della Croce Rossa al servizio dei cittadini 








MAICO VI INVITA PRESSO IL NOSTRO STUDIO 
DI PIAZZA XX SETTEMBRE A UDINE PER PRESENTARVI 
LA NUOVA RIVOLUZIONARIA PROTESI ACUSTICA 


CON LA STRAORDINARIA PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE RICERCA 


e 
DOTT. LUCA RACCA DELLA LINEAR IN GENOVA 





La Linear ha puntato tutto sulla ricerca di 
prodotti acustici che diano comfort esteti- 
ca e potenza, la nostra storia racconta di 
deficit uditivi profondi su assistiti molto 
giovani, questo richiede molta attenzione 
nei particolari. Ognuno di loro ha esigenze 
individuali, per questo nei nostri laboratori 
nascono prodotti unici che vengono pro- 
gettati, realizzati solo a Genova, tenendo 
conto delle più particolari esigenze perché 
un prodotto fatto su misura ed esclusivo 
deve essere perfetto. Questi sorprendenti 
risultati li otteniamo studiando caso per caso 


SOLO PER DOMANI 15 FEBBRAIO 


SU AUTORIZZAZIONE DALLA SEDE 


soffermandoci su un'analisi dettagliata delle 
problematiche acustiche, fisiologiche, e sulle 
esigenze quotidiane del nostro assistito. 
Questi anni trascorsi nel cercare di risolvere 
casi difficili ci sono utili oggi per affrontare 
con tecnologie moderne, sistemi di riabi- 
litazioni all'avanguardia anche i problemi 
più leggeri di deficit uditivi e con certezza 
possiamo affermare di poter ottenere risul- 
tati ottimi. Domani giovedì 15 febbraio 
siamo qui a Udine in Piazza XX Set- 
tembre a disposizione di tutti coloro che 
vogliono saperne di più. 


SCONTO 


pi € 500,00 


Da più di 30 anni 
specializzati 

in sordità infantile 

e in sordità profonde 





CENTRALE IN GENOVA a chi passa alla nuova tecnologia 
I I [] I 
UDINE i TOLMEZZO 1; CODROIPO  ; LATISANA CIVIDALE 
P.zza XX Settembre, 24 I Via Matteotti, 19/a I Via IV Novembre, 11 I Via Vendramin, 58 I Via Manzoni, 21 
Tel. 0432 25463 I Tel. 0433 41956 I Tel. 0432 900839 I Tel. 0431 513146 I Tel. 0432 730123 
DAL LUNEDÌ AL SABATO i DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ i DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ i DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DAL MARTEDÌ AL SABATO 
I I 


8.30-12.30 — 15.00-19.00 9.00-12.30 9.00-12.30 POM. SU APPUNTAM. 9.00-12.30 POM. SU APPUNTAM. 8.30-12.30 — 15.00-19.00 


I 
TI ASPETTIAMO PRESSO I NOSTRI STUDI PER LA PROVA GRATUITA DELL’UDITO 





